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このマニユのレでパソコンの 





►このマこユアルの読みかた 



本文中の記号について） 


本文中に記載されている記号には、次のような意昧びあります。 


■重要 ■ 

お使いになるときにま意していただきたいことや、し口まいけないことを記述しています。必ずお読みください。 


参照先を記述しています。 

参照していただきたいマニュアルを記述しています。 

D 

冊子のマニュアルを表しています。 

を） 

画面で見るマニュアルを表しています。 


お使いになるとさに知っておいていたださたいことを記述しています。 


(• 画面例およびイラストについて) 

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、画面およびイラストび 
若干異なることびあります。また、ホームぺージなどの画面例については、情報び更新され、画面の一 
部やメニューの項目などび異なる場合びあります。 



























































































セツトス; 2 プを始めよう/ 


初めてパソコンの電源を入れるとさに行う準備について説明します。 
次のチャートの順に進めましょう。 



Windows のセットアップ 


r ぶ i ず実行してください J を実行する 


r 画面で見るマニュアル」の準備をする 



所要時間の目安 
約30〜目〇分程度 


インターネットに接続しない方は、第7章へ 


lEa インターネット接続の設定をする 


Windows を最新のが態にする 


FMV を最新のが態にする 


セキユリテイ巧策をする (セキュリティ巧策ソフトの初期設定) 


ユーザー登録をする 


ここまで設定した状態を保巧する 


























I 逆意庫煩 I 


操作の途中で電源を切5ないでください 

Windows のセットアップの途中で電源を切ると、 Windows び使えなくな 
る場合びあります。「第 2 章 r 必ず実行してください」を実行する」 

R 14) の手順び終わるまでは、絶対に電源を切らないでください。 


Windows のセットアップ前には 
周辺機器を接続しないでくださし、 

別売の周辺機器 (LAN [ラ：/]ケーブル 、 USB [ユーエスビ ー] メモリ、メ 
モ IJ ーカード、プリンタなど）は Windows のセットアップび終わってから 
接続してください。 


時間にを裕をもって作業してくださし、 

パソコンを使えるようにするためには、セットアップび必要です。セットアッ 
プには半日じ(上の時間をとり、じっくりと作業することをお勧めします。 


B 旧 LQ をお使いの場合 

• AC アダプタび接続されているか確認してください。 AC アダプタ 
を接続しないと、バッテリ残量びなくなり電源び切れてしまいます。 
Windows のセットアップ中に電源び切れると、 Windows び使えなく 
なる場合びあります。 

• マウス添付機種の場合、マウスは r 第3章『画面で見るマニュアル』 
の準備をする」 （••► R 20) の操作び終わるまで接続しないでくださ 
し、別売りのマウスをご利用になる場合は、セットアップびすべて終わ 
るまで接続しないでください。 
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TEQ をお使いの場合 

• 次のよラな場所でお使いになると、パソコンび故障する場 
合びあります。設置場所の問題による故障は、保証期間内 
でち有償修理となります。 

-棚やドア付さ AV ラックなど、空気の流れび悪く熱のこをりやすい場所 
•ノ くソコンの前後左ちおよび上部に充分なスペースをとれない場所 

• AV ラックに収納する場合は、 AV ラック前面にドアなどび 
ないちの、および AV ラック背面が而さびれていないちのを 
お使いください。また、 AV ラック背面と壁の間は 1 日 cm 
じ(上離し、パソコンと AV ラック内側の壁の間は、己 cm じ ( 
上のすさ間をあけてください。 

• パソコンの電源を入れた後、設置場所についての注意び画 
面に表示されます。画面に表示されるを意をよ<ご覧にな 
り、お使いの環境に合わせて左記の操作を行ってください。 


♦ミ主巧♦パソ]ンのせ面间に1曰 cm 切上、巧囲に ScmtJ 上の阳間を空けてくだみ ■u 
また、 AV ラッウ#にんれる場台はが面とせ面ををがないでください 
みがこもんな巧のお因となります。 

ホ巧の7ニュアル If ス9ートだイド1を居湿リをち吗しぶ切なを居場巧で_ 

化のいすれかのキーを巧してくだみ 

[V] キー：ぷ切な坦巧にを垣している 

[川キ ー :巧切な場巧じを居していない 

巧厢が切れますので-ぷ切なお巧にを垣し古してください。 

にけ一:セットアッフ亂ぷ切な場巧にを居する 

ホ面面は、ぷ切な場巧にを芭する。キーを巧す）までおお)する苗に去をされま！％ 
也す本パVIIンをぶ切な場巧にを担してお巧いくだみ 


画面は、機種や状況により異なります。 

適切な場所に設置してある場合 

图キーを押してください。 Windows のセットアップび始まります。 

設置をやりなおす場合 

國キーを押してください。パソコンの電源び切れます。この後は、 D 『スター 
トガイド1設置編』をご覧になり、パソコンを適切な場所へ設置し直した後、 
をラー度電源を入れてください。 


セットアップび終わった後、適切な場所に設置し直す場合 

图キーを押してください。セットアップび始まります。第2章「「必ず実行して 
くださし \ J を実行する」 (••> P.14) まで手順び終わった後、 D 『スタートガイド 
1設置編』をご覧になり、パソコンを設置し直してください。セットアップ中、 
再度この画面び表示された場合、に!キーを押して操作を続けてください。 
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I 操作 I 方 I 法 I の陋信到 

これ降の操作は、お使いの機種によって異なります。「保証書」に記 
載されている機種のシ U —ズ名を確認し、操作を行ってください。 


ここに記載されています。 
DESKPOWER 

TEO 

BIBLO 

巨 I 巨 L0 LOOX 


« FMVr** 林* J, 


FUliTSU 保話書 lil 曲 IU 1 II 


厭売 g/M* 社«へゆお■い 
ご雇)!菊に、>菌い上け B. Ha/ISA、 
寒■■じし < ださい， 

ftii (Sfea««) MM 


巧 lEM お曰より 1 年柏 




::二'. " 


デスクパワー 

DESKPOWER I マろス を使って操作します。 



テオ ビブ □ 

TEO / BIBLO (LOOX P を除く） I 方んみ:^!^ を使って操作します。 



マウスの向きに注意して 
ください _ 


• ワイヤレスマウスはボタンびあるほラ 
をパソコン本体に向けて使います。 

- US 巨マウスはケーブルをパソコ 
ン本体に向けて使います。 


マウスポインタがうまく 
動かなレ、場 


一—- —" ■ I 

，操作をしてもマウスポインタびラま I 

く動かない場合は Q 『スタートガ 
イド1設置編』をご覧になり、パソ 
コンを設置している環境および接 
続の確認をしてください。 


操作面の端に触れると 


r 画面の表示部びスク □ー ルするこ 
I とびありまず。 


ビブ □ ルークス 

BIBLO LOOX P シリー三 ( I スティック ポイントを 使って操作します。 
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イラストは一例です。お使いの機種により異なります。 






















































































































Bfw/ndows の 

， セットアップ 


r 3『スタートガイド1設置 編』 をご覧になり、パソ 
コンの電ミ原を入れまず。 


2 何も触5ずに、そのまましば5く00〜20分程度) 
お待ち < ださい。 

電源を入れると、画面び何度か変化します。 「Windows のセットアップ」画面び表示 
されるまでお待ちください。 



「•」から「…」までの表示び 何度 
か繰り返しますび故障ではありま 
せん。 そのままお待ちください。 


重要 


電源を切5ずにそのままお待ちください 


「 Windows のセットアッス画面び表示されるまでの間、一時的に画面び真っ暗になったり 
(1 〜3分程度）、画面に変化びなかったりすることびありますび、故障ではありません。電源 
を切らずにそのままお待ちください。途中で電源を切ると、 Windows び使えなくなる場合 
びあります。 


電源を切って Windows び使えなくなった場合 

D 『トラブル解ミ夫ガイド』 

一 「 Q & A 集」一「パソコンびおかしいときの日 & A 集」一「日パソコンの電源を入れると 、 Windows 
び再起動を繰り返す」または 「 Q パソコンの電源を入れてを、 Windows び起動しなしり 
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Wf'ndows のセットアップI 

初めてパソコンの電源を入れるときは、 Windows のセットアップ という作業び 
必要です。 Windows のセットアップび終わらないと、パソコンは使えるように 
なりません。 このマニュアルの手順 通りに 操作を進めてください。 


TE 0 をお使いの場合のみ 


r 設置場所につ ( Tc の画面び表 TJX 
れます。 P .3 をご覧になり、お使い 
の環境に合わせて操作を行ってく 
ださい。 



「 Windows のセットアツス画面び表示されます 


3 


手順 へ進んでください。 
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Wf'ndows のセットアップ I 


3 表示された画面の設定を確認し、「次へ」をクリッ 
クしまず。 


設定を確認 

「国または地域」 ►曰本 

「時刻と通貨のお式」 ► 日本語（日本） 

「キーボードレイアウト」 ► Microsoft IME 



重要 


この画面の設定は変更しないでください 


設定を変更すると、パソコンを正常にお使いいただけなくなる可能性びあります。 


重要 


旧村、「日本語（日本 )」、 [Microsoft IME 」 lU 外になっていた場合 


各項目のち横に表示された T をク U ックすると項目の一覧び表示されます。表示された一覧 
の中から、それぞれ該当する項目を選択してください。 



じば5 く操作をじないと 


これ];!降、電源を入れた状態で で 
ばらく（約日分間）操作をしない 
と、画面にスク U —ンセーバーび表 
示されたり、真っ暗になることびあ 
りますび、電源び切れたわけでは 
ありません。これはパソコンの省 
電力機能び働いている状態です。 
元に戻すには、フラットポイント、 
スティックポイント、キーボードを 
操作して<ださい。戻らない場合 
は、電源ボタンを押すか電源スイッ 
チをスライドさせてください。た 
だし、電源ボタンや電源スイッチは 
4砂]; Lb 押したり、スライドさせな 
いでください。パソコンの電源び 
切れ、 Windows び使えなくなる場 
合びあります。 


TEO をお使いの場合、パソコンの 
省電力機能と連動して、テレビの 
省電力機能ち働く場合びあります。 
パソコンの画面に戻るには、テレ 
ビの電源を入れ直し、パソコン画 
面びテレビに表示されるよラに、テ 
レビの入力を切り替えてください。 


4 2つのライセンス条項に同意し、「次へ」をクリック 
しまず。 

Windows を使用するには「マイク□ソフトソフトウェアライセンス条項」と「使用 
許諾契約書（ライセンス条項)」の同意び必要です。 



因囚をクリックする 
と夕章が上下します 


《夕 巧 Windows のたットアップ 


ライたンス条項をお読みになつてください 


マイクロソフトソフトウホアライセンスを巧 
WINDOWS VISTA HOME BASIC SERVICE PACK 1 


o 


r マイク□ソフトソフトウェアライセンス条項」を確認しクリック 


WINDOWS VKTA HOME PREMIUM SERVICE PACK 1 

ごライたンス条巧に同意します (Windows を使用するには同意が必要)(が 
富： t 通巧ま会なけソ下势巧といいます)で!ま、本製品にインストール、もしくはホ付されているソ d 


〇 


「使用許諾契約書」を確認しクリック 


フトウェア (W 下本ソフトウェアといいます)だ‘使胤げこだく權利就客様 I こ巧して許諾するにあ 
たり、下記「ソフトウェアのほ巧条件」にご间意いただくことを使用のを件とさせていただいてお 
ります。 

なお、おを辖が本ソフトウェアのご使用翊那をされた時,ちで、本契約にご同意いただいたものと 
ご]ライ t ンス条項に同意します （Windows を使用するには同意が必要) (U 


をへ(鸣 I 


Q 


「次へ」をクリック 


画面は機種や状況により異なります 


8 


9 

































































Wf'ndows のセットアップ I 


5 ユーザー名を入力し、アカウントで使用ずる画像を 
選択して、「次へ」をクリックしまず。 


巧 Windows の iz ジトアップ 


ユーヴーると函巧の還が 


〇 


户ザー名 ► 半角英数字 （ a 〜 Z 、 A 〜 Z 、 〇〜 9) 
で好きな名前を入力 

(%などの記号は入力しないでください） 


㈱X 〇 
富±子 fujiko 


パスワーじ 


► 入力しないで<ださい 

パスワードは後から設定でさます 


0 


アカウントで使用する画像 ► 好きな画像をクリック 


このユーヴーをと西备 はユ ー tf - アカウント を表します • ここで作巧するアカウントは、: 
ピュータの管理ちアカウントです¬ 


-ヴー 名を入力して ください （巧!： John ) CU ): 



ffujikol 

ノなワードを入力してください（巧奨)出)： 


このユーヴーアカウントで巧用する西巧を透択してください： 


画施策垃險 1 


I な嘲 \ 


ユーザー名を半角英数字 
(a 〜 Z、A 〜 Z 、 0〜 9) 
で入力ずるには _ 


「Microsoft IMEJ の言語パ'-の入 
カモードび、次のよラになっている 
ことを確認してください。 



入カモードび0になっていない場 
合は、キーボードの®を押して 
ください。 


重要 


ユーザー名は半角英数字 （ a 〜 Z 、 A 〜 Z 、 〇〜 9) で入力してください 


ユーヴー名は半角英数字 （ a 〜 Z 、 A 〜 Z 、 〇〜 9) で入力してください。けなどの記号は入力しな 
いでください）半角英数字 （ a 〜 Z 、 A 〜 Z 、 〇〜 9) で入力しないと、パソコンび正常に動作しな 
くなる可能性びあります。 


重要 


パスワードは、ここでは入力しないでください 


パスワードは後から設定できます。 Windows のセットアップびすべて完了した後に設定してく 
ださい。パスワードの設定方法については、 Windows のヘルプを表示し、「パスワード」で検 
索して「コンピュータをパスワードで保護する」をご覧ください。 


0 し^:^ 
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デスクトップの背景を選択し、「次へ」をクリック 
しまず。 


コンピュータを E 


変更しないで<ださい 


〇 


デスクトップの背景 ► 好きな画像をクリック 


重要 


コンピュータ名は、ここでは変更しないでください 


表示されているコンピュータ名は、後から設定でさます。コンピュータ名を変更する場合は、 
Windows のセットアップびすべて完了した後に変更してください。コンピュータ名の変更方 
法については、 Windows のヘルプを表示し、「コンピュータ名」で検索して「コンピュータ名 
を変更する」をご覧ください。 


償巧 Windows の t ジトアップ 


コンピュータ名を入力して、デスクトップの背頁を還巧してください • 



I デスクトツプのち買を遅巧してください惟で、コント□—ルバネルでをき可をです): 


晒 ■11 四批 

Windows 口)^ 富; til オリジナル背具 



I 巧韦 I 


画面は機種や状況により異なります 


「次へ」をクリック 
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Windows のセットアップ 


7 



r 推奨設定を使用します」 
を選択す ると^ 


に接続したときに、 
Windows の更新プ□グラムを自動 
的に確認したり、インス!ルした 
りすることびできます 。 Windows 
の更新プ□グラムをインス I -ールす 
ることにより、パソコンのセキュ U 
ティなどび向上されます。 


P r 開始」をクリックします。 
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しば5くお待ちください。パソコンび再起動しまず。 

画面び何度か変化します。パソコンび再起動するまで、お使いの機種により日分1；( 
上時間びかかる場合びあります。 



パソコンが 
再起動します。 


パスワードを設定した 

+ 曰 A 

お口 


Windows のセットアップでパス 
ワードを設定した場合は、再起動 
後に□グオン画面び表示されます。 
□グオン画面で、ユーヴー名をク 
U ックし、 Windows のパスワード 
を入力してから、©をク U ックし 
てください。 Windows を始める 
ことびでさます。 
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〇 これで、 Windows のセットアップは完了です。 

続し、て、 第 2 章 IT 必ず実行してくださし、」を実行する」へ 
進みましよラ。 （••► P .14) 



































I 厂必ず実行してください」 
を実行する 


1 r 必ず実巧してください」ウィンドウが表示されたら、 
I 「実巧ずる」をクリックしまず。 

「ユーヴーアカウント制御」ウインドウび表示されたら、「続衍をク U ックします。 



"7 「保証期間表示」ウィンドウび表示されるまで、しば 
ム 5くお待ちください。 

初期設定の間、ディスプレイを診断する画面などび表示される場合ちあります。 


重要 


r 診断センターにお問い合わせください」と画面に表示された場合 


画面の指示に従ってください。 


r しばち<おまちください 


巧 ^ Slir 。 


ドゥエアお断 - 

，び U 

正常 


> メモリ 

正常 


> デイスブレイ 

正常 


いードディスク 

該断中.. 


25 加 

巧 

100% 



All rights reserve も Copynghm2000-2006 FUJITSU LIMITED. 
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「必ず実行してください」を実行する 


「必ず実行してくださしりは、パソコンの初期設定を行うプ□グラムです。降 
の手順は最後まで必ず実行してください。実行しないと、いくつかの機能をお 
使いになることびでさません。 

機種によっては、画面び表示されるまでに時間びかかることびありますび、そ 
のままお待ちください。 


重要 


インターネットなどネットワークに接続しないでください 


「必ず実行してください」は、インターネットなどネットワークに接続していない状態で 
行ってください。ネットワークに接続していると、「必ず実行してくださしりび正常に終了 
でさない場合びあります。 




「続行」をクリック 


LiiJ 巧託期間表示 


この商ま FMV シリ-ズをおちしホ削賠劇こありびとうごさんホす。 

•は i 正閲化日の記入が無し1巧さ、巧 K まは無かとなります。 

• 巧註巧間は、/ ソコン本な内の巧数窗巧Iこ記録されております。 

なお、 FIW 画面でをる マニュアルの J むコンの*報からし1つでもご度 I 目けるように 
なってわります。 

• 無料修理Iこ閲する詳細は、な K まま面の r 無料悔巧視定 J ぞご度下さい。 

(ま）巧らかの巧由Iこより、巧託韋Iこ記入された「は記閉妃日」わむコン本怖こ 
記録された r 巧 K 胡始日」り^なる巧合には、古し1日巧をもって f 呆 K 閲化日 
とします。 


な証閲始日； 200* 年**月**日 
な註期巧な註閲始曰よ 0* 年 

,_, ま:！:巧が巧を化 

[ 閉じる I 


「 Windows をより良い 
製品にするために」と表 
巧された 


画面ち下に 「 Windows をより良い 
製品にずるために」といラメッセー 
ジび表示される場合びありまずび、 
しばら<何を操作しないと、表示 
されていた画面は消えます。 


0 Windows をより良い夏品にするために 

Windows をより良い發品にするために、 Windows 力| 
スタマエクスペリエンス向上プ□グラムへのを加にごI 
な力ください. 
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I はじめに 


r バソコン辈巧ばっち 0 ガイド J へよラこそ！ 

このガイドの左側のメニューボタンを照まにクリックし、裏 
巧に従って操作を進めると、お要な準巧をひととお0巧ま e 
ることができます。 

準偏を中がするときは、左側のメニューの一を下にある[お 
了ずる]をクリックします。ただし、や巧したら、なるべく 
早く再開して続きの操かを巧ってください。巧開するには、 
デスクトップの® (パソコン準偏ぱっちりガイド）をクリッ 
クします， 

このガイドを使った準おについての詳しい操か方まを知りた 
い場合は、0 r スタートガイド2它ットアップ編 JI (冊子 
7ニュアル）をご貴ください。 


♦左側のメニユーポタンを、上か61良にクリックず 
ることをお勧めしまず。ただし、イシターネット 
に巧続する準偏ザ整っていない場合は、実行でき 
ない巧目をとばしてを巧が整つてから実斤してち 


「パソコン準備ばっちりガイド」 



^ を使ラために必要な設定 
やセキュ U ティ対策などの操作を、 
画面上でガイドします。本マニュア 
ルでは r パソコン準備ばっちりガイ 
ド」を使って、パソコンを使うため 
の準備をする手順の説明をします。 
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5 表示されたウィンドウの内容を確認し、 roKj をク 
■ J ツクしまず。 

パソコンび再起動します。「パソコン準備ばっちりガイド」び起動するまでしばらく 
お待ちください。 



「必ず実行してください」を実行する 


こ1 保証書を用意し、保証開始曰を保証書に書を写します。 

保証書に保証開始曰び記入されていないと、 保証期間内であっても 有償での 修理と 
なります（保証開始曰は本製品の電源を最初に入れた曰になります)。 

保記書は大切に保管してください。 


保証書は捆包箱に貼り付けられています 


FUJITSU 保証書 Hill 圓1111 ■ 


I おを巧保管 I 


晶名 FMV — •本****本本キ*♦♦年年 


この度は FMV シリ-ズをおみがめ巧き誠に秋)がとうごさいます， 

-本お品の巧註巧苗Iぶ、下を「巧 i 正防お日 J よ y 1年巧となります。木你こ励田され 
もき きもぃ。なも薦正 

.照正剛を日の 記入な 喘し谢 合、 巧 I 正まは無 ゎとなります。 

. は註巧なも/むコン本は巧の巧を畑所に斑がれております。 

なわ 、 FMV 含面でをるマニュアルの J 、•ソコンの I ちがから I 、つでもこ■括巧けるように 
なってち ' J ます ♦ 

.無料惕浊こ巧する詳細3、照蛙惠あの喘料语巧規定]ぞご居下さぃ。 

が置旨戴補 i 離!！ 


I な証閱お日： 200 *お*巧**日 J 


巧証開始曰を書を写ず 


販お店/お充会社巧へのお巧い 

ご R 売時に、お貢い上げ曰、貴店/*社を、住所、■お番号をご杞入のラえ、 
本な化書をお客なにお巧しくだまい。 


住巧-を社名（または店を） • 《巧さそ 


f 翻の職入時じ本ぉぉ内じ 記;!^^^^ 驚編!^ 「富•思授識 

な話巧お曰 T な証巧巧 


年 月 


保証開始曰より1年間 


[[修理紀货 [ 


:鷄 ISg 雜期黯嫣8威!! I !顧 

-巧証が巧終了後の修理等、アフターサービスについて三 


f■•s' 


_.... ぁ側を-丽接 I 終 s 猜 It をおおで簡することをおおまするものです•ぐぶず*面をなくだか、 > 

巧お了後の修理等、アフターサービスについてご不巧な点は、本保証おなが窓口またはお S い上げのおおち/お売会社へお問い合わせください。 CP 342512 -01 


保証書の文面はお買上げの状況により異なります 


「無線 LAN 電波停止 
中」画面が表示された!5 
( B 旧 L 0 で無線 LAN 搭 
載機種のみ） 


無線 LAN 機能搭載の機種の場合、 
Windows のセットアップび終了す 
ると、パソコンの電源を入れるた 
びに画面ち下に次の画面び表示さ 
れる場合びあります。 

しばらく何ち操作しないと、表示 
されていた画面は消えます。 


巧读 LAN を波信止中. 
販規 Slan が 
r るに(もユ ー; 


口 


f 里及信止にな。ています。君贾をを宿 
'テイリテイでをまををましてくださ 


巧親 AN のをち方法につしては、[ヘルプ]ボタンをク 
リックしてください. 


回巧回ちこのメッたージを麦?、する 


4 


r 保証期間表示」ウィンドウの「閉じる」をクリック 
し、「いいえ」をクリックしまず。 

保証開始日を確認したいときは「はい」をク U ックしてください。もう一度「保証期 
間表示」ウインドウび表示されます。 



「次回ちこのメッセージを表示す 
る」の P をク U ックして P にす 
ると、この画面は表示されな<なり 
ます。（画面は、機種や状況により 
異なります。） 

QiWM 無線 LAN につし、ては 

D『FMV 取扱ガイド』 

一「パソコンの取り扱い」一 
「無線 LAN 機能を使う」 


パソコシ準備ばっちりガイド 


バソコンを巧うために必要な' M を)«#にごま巧します • このガイドを巧つて、ばつちり蓮«しましよう！ 

I ブ7-ク：あじしてお巧いしすこだくために必要なを乐します • 

チェック» :沒がが巧ねつた 6 四ちをクリックしてを表をし、どこまで巧ねつたか狂をつけておきましよラ， 


r パソコン準備ばっちり 
ガイド」とは 



画面は機種や状況により異なります 


画面は機種や状況により異なります 























































































































































「必ず実行してください」を実行する 


co/umn 


画面の明るさの調節について 


- DESKPOWER の場合 
D『FMV 取扱ガイド』 

一「パソコンの取り扱しり- 

-巨旧 L 日の場合 
D『FMV 取扱ガイド』 

一「パソコンの取り扱しり- 


「画面の明るさを調節する」 


• 「液晶ディスプレイの明るさを調節する」 


Lolumn 


1. ©(スタート）一ロント□-ルパネル」の順にク U ックします。 


2 . 


3. 


「デスクトップのカスタマイズ」をク U ックし、 r フォルダオプション」の「シングル 
ク U ックまたはダブルク U ックの使用の指定」をク U ックします。 

「フォルダオプション」ウィンドウの「全般」タブにある「ク U ック方法」で「シング 
ルク U ックで選択し、ダブルク U ックで開く」の©をク IJ ックして®にし、 roK 」 
をク U ックします。 


co/umn 


■操作を再開するには 


1. デスクトップにある！®1(パソコン準備ばっちりガイド）をク U ックし、「パソコン準 
備ばっちりガイ问を起動します。 

2. 第3章「『画面で見るマニュアル』の準備をする」 (•> R 20) の手順に従って操作 
を再開します。 


お使いの環境にあわせてパソコンを調節してください 

この) くソコンは、音量や画面の明るさを調整することびでさます。 

次のマニュアルをご覧になり、お使いの環境にあわせてノ（ソコンの設定を調節してください。 
音量の調飾こつして 
0 『FMV 取扱ガイド』 

-「パソコンの取り扱しり 一「音量を調節する」 


クリック方法の設定 

クリックには、シングルクリックとダブルクリックの2つのち法びあります。シングルクリッ 
クとは、マウスやフラットポイントなどの左ボタンを1回押す操作です。ダブルクリックとは、 
マウスやフラットポイントなどの左ボタンを素早く 2回続けて押す操作です。 

このパソコンでは「必ず実行してください」を実行すると、シングルク U ックでフオルダなど 
の項目を開くように設定されます。ク U ックの設定をダブルク U ックに変更したい場合は、 
次の操作を行ってください。 

パソコンの電源を切って操作を中断できます。 

ここまでの操作び終了したら、パソコンの電源を切って操作を中断でさます。ただし、セ 
キュ IJ ティ対策ソフトの設定などび完了していないため、でさるだけ早くこの後の準備を再 
開して < ださい。 

■操作を中断するには 

1. r パソコン準備ばっちりガイ问の左側にあるメニューの「終了する」をク U ックします。 

2. 「パソコン準備ばっちりガイドを終了します。」というメッセージび表示されたら 、 roKj 
をク IJ ックします。（「パソコン準備ばっちりガイ问び終了します。） 

3. パソコンの電源を切ります。 

電源の切りかた 

0 『FMV 取扱ガイド』 

一「パソコンの取り扱しり 一「電源を入れる/切る」 


TEO でパソコンの画面 
びテレビに正しく表示さ 
れなし、枯口 


レビを接続した 
場合、テレビとパソコンの画面表 
示の仕様に違いびあるため、テレ 
ビ画面よりをルさく表示されたり、 
パソコンの画面の一部び切れて表 
示されたりすることびあります。 
パソコンの画面びテレビに正しく 
表示されない場合は、「パソコン準 
備ばっちりガイド」の r テレビ画面 
の調整」をク U ックし、表示される 
画面をご覧になって操作を進めて 
ください。 

TEO の画面表示に 
ついて詳しくは 

Dfmv 取扱ガイド』 

一「パソコンの取り扱い」一 
「テレビの画面にあわせて表示 
する」 


^ これで、「必ず実行してください」の操作は完了です。 

ク続ぃて、 第 3 章 r 『画面で見るマニュアル』の準備をする」へ 

進みましよラ。 （••► P .20) ]9 








『画面で見るマニュアル』の準備をずる 


g 画面で見るマニュアル』 
の準備をする 


パソコンの操作でわからないことびあったら、 を! 『画面で見るマニュアル』を 
使って調べることびできます。ここでは、 を! 『画面で見るマニュアル』の初期 
設定を行い、使えるように準備します。 


巧 


r 画面で見るマニュアル』の初期設定をしまず。 


ザーアカウント制御」ウインドウび表示されたら、「続衍をク U ックします。 
準備び完了するまで己分！; I 上時間びかかる場合びあります。 


「続行」をクリック 


。到/(ソコン至巧ばっちりガイド（2.3.1.0て 1 


パ y コシ準備ばっちりガイド 


パソコンを巧うために必要な蓮«田«巧にご妄內します • このガイドを巧つて、ばつちり全巧しましよう I 
»ザ7_ク：ち,むしてお巧いしすこだくためにお巧な寒巧をみします ■ 

チェック HI :没作が巧ねつたら四角をクリックしてを表示し、どこまでなわつたか狂をつけておきましよ弓- 


化 はじめに 

1 

必111なしてください- 


I * 押 T ちるマニュァパ j 


1# インターみツト 

lis 

IE 巧該け N 

」□ 

1あアがプデ-トナピ 巧 


| g 它キユリテイソフト， 

•ID 

iHi - tf - gg ! , 

の 

III マイリカバリ 巧 

の 

化要に巧じて実おしてくださし、—— 

0 乂ール 


阁ぉ巧醜 E 


1* 卜 r - 巧ゥント刷 B 


1巧®にユ— 



画面で見る7ニユアル 


ここでは、呈子マニュアル巧！ ff 画面で見るマニュアル』の巧 
巧設定を巧って、使えるよラにを巧しまず。 r 画面で見るマ 
L ア JU は、この後の作冀で必要ですので、必ず準偏して 



aMS を阻めるには、[実斤する]をク U ジクして<ださい. 


に実巧 T5 ( 

5 [イシターキット]をクリックしてください. 


画面は機種や状況により異なります 



0鈍1(巨） 




国 




ユーブーアカウントが®は、ちなたの許可なくコンピユータに変更げ適用 
されるのを巧きます， 


「画面で見るマニュ 
アル」をク IJ ック 


0 - 


「実行する」をクリック 


roK 」 をクリック 



FMV 西面で見るマニュのレ 


FM V 西面で見る7ニユの UD 塞巧げ巧了しました • 



機種を選択する画面が 
表示された 


^■川, |、1■いよしし •]、」 Uh 示びない限り、 
お使いの機種名（品名）を選んでく 


ださい。 


『画面で見るマニュアル』 
の動作条件 


『画面で見るマニュアル』の動作乗 
件については、「補足情報③」 

P .83) をご覧ください。 



■『画面で見るマニュアル』初期設定 
び終わった後、『画面で見るマニュ 
アル』を起動させるには、 ® (ス 
タート）^「すべてのプログラム」 


一 「 FMV 画面で見るマニュアル」 
の順にク U ックしてください。 


「PowerPoint 2007」を起動してプ□ダク 
トキーを入力してください （PowerPoint 
2007搭載機種のみ） 

「PowerPoint 2日〇スは、初回起動時にパッケー 
ジに同捆されているプ□ダクトキーの入力び必要 
になります。表示される画面の指示に従ってプロ 
ダクトキーを入力してください。操作ち法につい 
て詳しくは、パッケージに同捆されているマニュ 
アルをご覽ください。 


co/umn 


ai 化れもけに今;けすも:なわ供!)けす。プ□タウトキ-び E •脚 V 口々巧前ごいては、いルで S 

311 Mr 


B 旧 L 日でマウス添付機種の場合、マウスを接続できます 


L.olumn 


巨旧 L 日でマウスび添付されている場合、これ降マウスをご利用になれます。パソコン本体 
の US 巨コネクタ（•^マークのあるコネクタ）に US 巨マウスを接続してください。別売のマ 
ウスをご利用になる場合は、セツトアップびすべて完了した後にマウスを接続してください。 


マウスの接続方法 


を! 『画面で見るマニュアル』 

一「目次から探す」一「5.パソコン本体の取り扱しり 一「マウス/フラットポイント」一「マウスを 
接続する」 


これで、晒面で見るマニュアル』の準備は完了です。 


〇 


インターネットには あ続ずる，， 方は、 

第4章 r インターネットを始めるための準備をする」へ進みましよう。 （•> P .22) 


インターネットには 接続しない" 方は、 

第/章 r セキュリティ巧策ソフトの初期設定をする」へ進みましょう。 (•> P .46) 
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r インターネットを 

始めるための準備をする 

ンターネットに接続するまでの流れ 

この) くソコンでインターネットに接続するには、プ□ノくイダとの契約や通信に使う周 
辺機器などび必要になります。 

また、インターネットをご利用になる環境によってインターネットに接続するための 
設定ち法び異なりますので、次の図をご覧になり、ご利用ち法にあった設定ち法を 
確認してください。 




プ□バイダと契約する 


プ□バイダが決まつていない方は - @ ri け ty をお試しになりませんか？ ©nifty 

は富±通び推奨するプ□バイダです。 FMV ご購入のお客様だけに、お得な特典を用意いたし 
ております。料金 コース やヴービス、ヴポートについては同捆の 『@ nifty ブ□-ドバンドガイ 
ド』をご覽ください。 

V _ J 



r 


インターネットに接続するための設定をする 


無線 LAN を使って 
接続する？ 



無線 LANIU 外の方法でインターネットに接続する 
場合は、 くを 『画面で見るマニュアル』一「目次か 
ら探す」一.インタ-ネット /E メ-ル」一「インタ- 
ネットに接続するための設定」一 r 回線ごとの接続 
いいえ 設定の流れ」をご覧になり、それぞれの接続回線 

にあわせた機器の用意や設定を行ってください。 


パソコンに無線 LAN は 
内蔵されている？ [ま] 


はい 




いい又 



別売の無線 LAN アダプタをご利用ください。 
設定方法は、別売の無線 LAN アダプタのマニュ 
アルをご覧ください。 


別売の無線 LAN アダプタを使ってインターネット 
に接続する場合は、 巧陋 面で見るマニュアル』 
一「目次から探す」一「日.ノ くソコン本体の取り扱い」 
一「無線 LAN 」 一「別売の無線 LAN アダプタを 
使う」をご覧になり、設定の変更を行ってください。 


「無線 LAN でインターネットに接続する 
までの流れ」卜>り.24)をご覧になり、 
無線 LAN の設定を行ってください。 
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ま：このパソコンに無線 LAN び内蔵されているか確認するには、 『 FMV 取扱ガイド』一「仕様一覧」のはじ 
めのページをご覧ください。 


インターネットを始めるための準備をする I 


この )てソコンでインターネットやホームページからのユーヴー登録を利用するに 
は、インターネットに接続するための準備び必要です。 

ここではインターネットに接続するまでの流れと設定について説明します。 


重要 


省電カモードをお使いになる場合旧旧 L 0 MG シリーズ、 
BIBLO LOOX のみ） 


省電カモードによって LAN やモデムなどの機能び停止しているため、インターネットに 
接続でさない場合びあります。 

省電カモードでインターネットに接続する場合は、あらかじめ通常モードの状態で、 
LAN やモデムなどのご利用になる機能の設定を変更してください。省電カモードの使 
い方については、® (スタート）一「すべてのプ□グラム」一「省電カユーテイ U テイ」一 
「ヘルスの順にク U ックして表示される説明をご覧ください。 


重要 


内蔵モテ厶をご利用の方は（内蔵モデム搭載機種のみ) 


ソフトウェアを起動したままインターネットに長時間接続していると、パソコンの CPU 
に高い負荷びかかり、内蔵モデムでの通信び切断される場合びあります。このよラな場合 
は、ブラウヴやメールソフトじ(外のソフトウェアを終了してからをう一度インターネットに 
接続してください。 


/ N 


パソコンを最新のが態にし、セキュリティ巧策を行う 


初めてインターネットに接続するときは、パソコンを最新の状態にし、セキュ U ティ対策を 
行ってくださし、このパソコンの出荷後、お客様にご購入いただくまでの間にも、セキュリ 
ティの脆弱性び新たに見つかったり、悪質なコンピュータウイルスび出現したりしている 
可能性びあります。 

引き続き、「第已章 Windows を最新の状態にする」 卜>り. 36) からマニュアルの順に 
従って操作を行ってください。 

\_ J 


QMiH インターネットについての詳細は 

@ 『画面で見るマニュアル』 

一「目次から探す」一「3.インターネット / E メール」 
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線 LAN でインターネットに接続するまでの流れ 


ここでは、ブ□ードバンドルータを使用した場合を一例として説明しています。 

ご契約のプ□ノ くイダやネットワークの形態によっては、使用する機器び異なる場合び 
ありますので、ご利用の環境にあった機器を用意してください。 



インターネット 


ブ□ードバンドルータ 
ADSL モデムなど 


■ STEP ' 


無線 LAN アクセスボイ 
ントの設定を確認する 


無線 LAN 
アクセスポイント 


STEP 


無線 LAN の電波を発信 
する 


STEP 


2 

3 無線 LAN の設定をする 


ノくソコン 


step 1 無線 LAN アクセスポイントの設定を確認する 

パソコンでインターネットへ接続するためのプ□ファイル（接続設定）を作成する際に、 
無線 LAN アクセスポイントのネットワーク名 （SSID [エスエスアイディー])とセキュ IJ 
ティの設定情報び必要になります。 


、 お使いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書をご覧になり、次 
の欄に記入してください。 


無線 LAN アクセスポイントの設定びわか5ない場をは、お使いの無線 LAN アクセスポイント 
に添付の取扱説明書をよくご覧いたださ、お使いの無線 LAN アクセスポイントの製造元のお 
問い合わせ窓口でご確認ください。 


ネットワーク名 （SSID) 

無線 LAN アクセスポイントの名前のようなもので、パソコンから接続する無線 LAN アクセスポイント 
を識別する際に利用します。 



セ丰ユリテイ夺一またはパスフレーズ 

無線 LAN アクセスポイントにセキユ U テイをかけるときに設定するパスワードです。 
「セキュ U テイキー」や「パスフレーズ」などと呼ばれます。 


インターネットを始めるための準備をする I 


無線 LAN をお使いになるうえでのを意 

ち! 『画面で見るマニュアル』 

一「目次から探す」一「5.パソコン本体の取り扱しり 一「無線 LAN 」 一「無線 LAN をお使いに 
なるラえでのご注意」 


■ 無線 LAN で困った S 

無線 LAN [ラン]のご使用に際して何か困ったことび起きた場合は、次のマ 
ニュアルをご覧ください。お問い合わせの多いトラブルに関する症状、原因、 
対処ち法を記載しています。 

無線 LAN で困ったら 

巧 『画面で見るマニュアル』 

一「目次から探す」一「5.パソコン本体の取り扱しり 一「無線 LAN 」 一「無線 LAN で困ったら」 


無線 LAN 外の方法で 
インターネットに接続ず 

々枯 口^^^^^ 


ターネットに接続するまでの 
流れ」 (^ P .22) をご覧になり、 
設定を行って < ださい。 


S 旧 L 0 をお使いの場合 


無線 ifAN で困った r 



NETWORK 」 の r ネットワーク診 
断」をお使いください。 

ネットワークに関するトラブルの解 
みをヴポートする機能を提供して 


います。 


「ネットワーク診 
断」について詳しくは 

を]『画面で見るマニュアル』 

一「目次から探す」一「己パソ 
コン本体の取り扱しり^「無線 
LAN 」 一「無線 LAN で困ったら 
」一 ITPIu 呂 free NETWORK ] 
の「ネットワーク診断を使う」」 


重要 


無線 LAN アクセスポイントのセキュリティ機能を設定していない方は 


無線 LAN アクセスポイントにセキユ U ティ機能を設定していないと、無線 LAN の電波び 
届く範囲内であれば誰でを特別なツールを使わずに、通信内容の傍受、あるいはネット 
ワークに侵入できる可能性びあります。無線 LAN をご利用になる場合は、無線 LAN ア 
クセスポイントのセキユ IJ ティ機能を設定することをお勧めします。 

セキュ U ティ機能の設定方法は、無線 LAN アクセスポイントに添付の取扱説明書をご覧くだ 
さい。 


セキュリティの種類 

無線 LAN アクセスポイントに設定するセキュ U ティの種類です。設定できるセキュリティには、「認証なし 
けープンシステム）」や 「 WEP 」 、 rWPA - パーソナル ( WPA - PSK )」 など、いくつかの種類びあります。 



暗号化の種類 

rWEP 」 や 「 TKIP 」 、 [ AESJ などの暗号化の種類です。セキュリティの種類によっては、これ 
らの暗号化の種類ちパソコンに設定する必要びあります。 
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インターネットを始めるための準備をする I 


step 2 無線 LAN の電波を発信する 

ノ ':ソコンの無線 LAN の電波び発信されているか確認します。 
お使いの機種を確認し、操作を行ってください。 


DESKPOWER の場合 

を) 『画面で見るマニュアル』 

一「目次から探す」一「5.パソコン本体の取り扱しり 一「無線 LAN 」 一「無線 LAN の電波を発信 
する/停止する」一「電波を停止する」一「己 GHz 帯の電波の発信を停止する」をご賣ください。 

BIBLO の場合 

画面ち下の通知領域にある;^ ( Plu 旨 free NETWORK ) をちク U ックし、表示されるメ 
ニューから「己 GHz 屋夕巧ード」をク U ックすると、己 GHz 帯の電波び停止します。 


パソコンを屋外で使ラ場合 
搭載機種をお使いの場台） 


(IEEE 802.1 la に準拠した無線 LAN 


電波法の定めにより日 GHz 帯の電波を停止する必要びあります。この操作を行ラと、現在使用し 
ている電波び 2.4 GHz 帯であってを、通信びいったん切断されます。 


• DESKPOWER 、 TEO の場合 


1 ©(スタート）一はべてのプ□グラム J 一 r 無線 LAN 電波オン/オフ 
ツール J 一 r 無線 LAN 電液オン/オフツール J の順にクリックします。 

「無線 LAN 電波オン/オフツール」ウィンドウび表示されます。 


2 



「無線 LAN 電波オン/ 
オフツール」は次の方法 
で起動することらできま 
■す。 _ 


H ◎(スタ-卜）一「検索の開始」 
に半角英数字で次のよラに入力し、 
[ fnterl を押します。 


C ： ¥fjuty¥WLANUty¥WLANUty.exe 


• BIBLO の場さ 


] パソコン本体のワイヤレススイッチが ON になつていることを確認します。 


フ 画面ち下の通知領域にあるが (Plugfree NETWORK [プラグフ 
IJ — ネットワーク])をちクリックし、 r 電波発信 J をクリックします。 


「電波発信」びグレーに表示され、「電波停止」び表示されている場合は、そのまま 
(•> P.28) へ進んでください。 


〇 


L 爲 （Plugfree NETWORK ) を右クリック \ 



〇 


r 電波発信」をクリック 


QMil ワイヤレススイッチ 
の位置 ( BIBLO ) 

C 『 FMV 取扱ガイド』 

-「各部の名称と働さ」 
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step 3 無線 LAN の設定をする 

このパソコンでは 、 Windows Vista の標準機能を使って無線 LAN の設定を行います。 
ここでは、既存のネットワークを使って接続するち法と、新規のネットワークプ□フアイ 
ルを手動で作成して接続するち法を説明します。 


] ©(スタート）一 r 接続先 J の順にクリックします。 

「ネットワークに接続」ウィンドウび表示されます。 


フ R24 に記入した接続する r ネットワーク名 （SSID)J が表示される 
か確認します。 

「現在無線 LAN の電波び発信しています」と表示されている場合は、終了をク IJ ッ 
クします。 


©皆 


回 脚 


ネツトつークに巧爲 



巧爲またはネットつークタわがトアップしまず 

争、 y 卜つーク巧有わンク~を巧きまず 


「 機 I L キで>13^レ J 


画面は機種や状況により異なります 



画面は機種や状況により異なります 
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インターネットを始めるための準備をする 


P .24 に記入した 
r 接続ずるネッ トワーク名 
(SSID)J び 表 7F された 場合 


P .24 に記入した 
r 接続ずるネットワーク名 
(SSID)J び 表示されない 場合 


「ネットワ—クを検出できま 
せん」と 表示された 場合 


「ネットワーク名を選択する 
k 場合」 （，> R 30) へ進んで 
<ださい。 


「ネットワークプ□ファイルを 
k 手動で作成する場合」い 
P .32) へ進んでください。 


無系泉 LAN アクセスポイン 
，が D 設定が態によっては 


セキュ Ui 対策のため無線 
LAN アクセスポイントの設定状態 
によっては、ネットワーク名 （ SSID ) 
びパソコン側に表示されない場合 
びあります。 


重要 


ネットワーク名 （ SSID ) び表示されていない場合でも 


「ネットワークに接続」ウインドウの度]をク U ックすると、電波の接続状態により、接続 
するネットワーク名 ( SSID ) び表示される場合びあります。 


29 

























































インターネットを始めるための準備をする 


( ネットワークちを還択ずる場合 


0 



2 


P .24 に記入した r セキユリテイキーまたはパスフレーズ J を入力し、 
愼続 J をクリックします。 

接続できると、「正しく接続しました」といラメッセージび表示されます。 


r セキュリティキーまたはパスフレーズ」を入力 


〇 


3 


r 接続」をクリック 


2ヶ所の項目び固になっている場合、「閉じる J をクリックします。 

國になっていない場合は、2ヶ所の項目をクリックして团にしてください。 

〇- 

I 「このネットワークを保存します」が IVI になっているか確認 


〇 


にの接続を自動的に開始します」が國になっているか確認 


〇 


「閉じる」をクリック 


@兮ネジトつークに按境 

00160157 DE 7 E のネットワーク t キユリティキーまた(か〇フレースを入力してください 
キーまた(かなフレーズは、ネットワークを忙ットアジブした居巧者からきけ取ります • 

セキュリティキーまた(か tX フレーズ巧)： 


*1^ 因齒 




I- ドの义すを表示する江 0- 


ぶ 00160157 DE 7 E のネジトワーク設定が保存された USB フラッシュドうイブが 
ある場合は、そのドライブを巧入してくださレ、 


• 接を ] L キでン巳!レ •] 




@ Tt 、 キットつークに毎境 




「パスワードの文字を表示 
する」の[□をクリックし 
图にすると、入力してい 
る「セキュリティキーまた 
はパスフレーズ」の夕字を 
表示することがでさます。 



1に正し<接民しました 


卜つークをな存します【写;1 
;の巧糕を自巧のに巧始します任） 


巧じる (L) J 


画面は機種や状況により異なります 
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^ これでインターネットの接続は完了です。 

〇続いて、 第 5 章 「 Windows を最新の状態にする」へ 

進みましよう。 (•> P .36) 


セキュリティの警告が表 
71^された場合 


無線 LAN アクセスポイントのセ 
キュ U ティび設定されていないと、 
セキュ U ティの警告び表示されま 
す。表示された内容をよ<お読み 
になり、階続します」をクリックし 
てください。なお、インターネット 
に接続した後は、無線 LAN アクセ 
スポイントのセキュ U ティ機能を 
設定することをお勧めします。 
セキュリティ機能の設定ち法は、 
無線 LAN アクセスポイントに添付 
の取扱説明書をご覧<ださい。 



































































ネットワークプ□ファイルを手動で作ぶずる場合 


] 「ネットワークと共有センターを開きます J をクリックします。 

「ネットワークと共有センタ~」ウィンドウび表示されます。 


r ネットワークと共有センターを開きます」をクリック 


2 「ワイヤレスネットワークの管理 J をクリックします。 

「ワイヤレスネットワークの管理」ウインドウび表示されます。 


「ワイヤレスネットワークの管理」をクリック \ 


つ 「追加 J をクリックします。 

「追加」をクリック ト 


4 「ネットワークプ□ファイルを手動で作成します J をクリックします。 


r ネットワークプ□ファイルを手動で作成します」をクリック 
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インターネットを始めるための準備をする 


ろ 



画面は機種や状況により異なります 










































































ネットワークの情報を入力し、「次へ J をクリックします。 


〇 「ネットワーク名」に P .24 で記入した「ネットワーク名 （ SSID )」 を入力します。 

© r セキュ IJ ティの種類」「暗号化の種類」に、 P .2 己で記入したお使いの無線 
LAN アクセスポイントの設定を選択します。 

©「セキ ュ U ティキーまたはパスフレーズ」に P .24 で記入した「セキュ U ティ 
キーまたはパスフレーズ」を入力します。 

Or この接続を自動的に開始します」の[□をク U ックし、图にします。 

©必要に応じて 「ネットワークびブ□ー ドキャストを行っていない場合でも接 
続する」の!□をク U ックし、图にします。 

〇 「次へ」をク U ックします。 


重要 


無線 LAN アクセスポイントのセキュリティ機能を設定してい 
ない場台 


無線 LAN アクセスポイントのセキュ U ティ機能を設定していない場合は、「セキュ IJ ティ 
の種類」を「認証なし（オープンシステム)」に変更してください。 

「暗号化の種類」、「セキュリティキーまたはパスフレーズ」は入力する必要はありません。 
なお、インターネットに接続した後は、無線 LAN アクセスポイントのセキュ IJ ティ機能 
を設定することをお勧めします。[ミち] 

無線 LAN アクセスポイントのセキュ U ティ機能の設定方法は、無線 LAN アクセスポイ 
ントに添付の取扱説明書をご覧ください。 

注：お使いの接続環境によっては、無線 LAN アクセスポイントのセキュ U ティ機能び使えない場合びありま 
す。ご契約されているインターネット接続サービスの提供会社にご確認のうえ、無線 LAN アクセスポイ 
ントとパソコンのセキュリティ設定を行ってください。 


r 接続します J をク U ックします。 

接続できると、ネットワーク名 （ SSID ) のち側に「接続」というメッセージび表示さ 
れます。 


「接続します」をクリック 


画面ち上の^をクリックし、表示されているすべてのウインドウ 
を閉じて < ださい。 


インターネットを始めるための準備をする 



(^，パつイサレスネジトワークに手封で接拐します 
正苗に-’'■一—*を樹日しました 






接爲しますに)... 

[ネジトワークへの接括]ダイア□ヴをいて接篇します. 


接括の設定ををまします (H) 

援房のプ cut テイを巧き、設定ををまします. 


L M じる 


^ これでインターネットの接続は完了です。 

〇続いて、 第5 章 「 Windows を最新の状態にする」へ 

進みましよラ。 (•> P .36) ^5 
















































Windows^ 

最新の状態にする 


Windows を最新の状態にする 


インターネットに接続できるようになったら 、 [Windows Update 」 を実行して 
ください 。 [Windows Update ] とは、マイク□ソフト社び提供するヴポート機 
能です。 Windows やソフトウェアなどを最新の状態に更新•修正することび 
でさます。ウイルスや不正アクセスを防ぐための対策ちされるので、定期的に 
[Windows Update ] を実行することをお勧めします。 


[Windows Update 」 につし、て 

[Windows Update 」 でマイク□ソフト社から提供されるプ□グラムについ口ま、弊社びその内 
容や動作、および実施後のパソコンの動作を保証するをのではありませんのでご了承ください。 

インターネットに接続し 、 「Windows Update 」 の 
画面を表示させまず。 


K スタート）をクリック 


r すべてのプ□グラム」をクリック 


「Windows Update 」 をクリック 



@ Windows Media Center 

IDI Windows Media Player 

條 

鼠田柏った 項目 ► 


因 Windows アドレス柜 
圆 Windows カレンター 
缸 Windows フオト ギヤラリー 
圏 Windows ミーティンヴ又べ一又 
國邮 ndows ムービー 式一力一 
回 Windows ル 

県 セキュリティ入門 
m なるほとソコン入門 
画!マィリカバリ r 

コンピューク 

ネタ ト トク 

コント□-ル/巧りレ 

既定のプ□クラム 


► i 前に 戻る 

〜レプと サボ- 卜 


1 おおの巧姑 _ 夕 一 1 一-一。 


r 情報バ ー 」という画面 
が表示された5 


忙 K 」 をクリック [ます 


ブ□ー ドバンド環境での 
ご利用をお勧めレまず 


マブタ ネ 、兀こ 接続た 更新情 
報を確認するため、ブ□ードバンド 
の環境でお使いになることをお勧 
めします。 

ブ□ー ドバンド環境じ(外でご利用 
になると、最新の状態へ更新する 
作業に多<の時間を必要とする場 
合びあります。 


つ r 他の製品の更新プ□グラムを取得しまず」をクリッ 
^ クしまず。 

初めて 「Windows Update ] を行う場合は 、 [Microsoft Update ] のインストール 
を行います 。 [Microsoft Update ] はマイク□ソフト社製品を最新の状態に更新、 
修正します。 


「他の製品の更新プ□グラムを取得します」をクリック J 


GD 度 «システムとメンテナンス ► Windows Update 



"! ■^间回 

，向 I なま^ 


ま新居 J 動慮示 

が表示のを巧プ□グラムの巧 
表示 

⑦を巧プ□クラムのよくませら 
れる育問 


コンビユータの更巧プ□グラムを巧設します 

コンピユータのセキユリティとバフォーマンスを向上さI更巧プ□グラムの沒函に）1 

だるために、ちに忌巧の更新ブ□クラムをインストール ■ - ■ 

して < ださい. 


ま巧プ□クラムの最巧*!訖日時： なし 

更巧プ□クラムのインストール日時；なし 

Windows の設定げ巧： 巧しいま巧プ□グラムをち日3:00に自封的にインストール 

する（巧突） 

巧语するま巧プ□グラム： Windows のま巧プ□グラムのみ 



♦ 9 他の裂品のま巧プ□グラムを取垣します 
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画面は機種や状況により異なります 

















































3 「マイク□ソフト使用条件」をご覧になった上で使用 
条件に同意し、「インストール」をクリックしまず。 

「ユーヴーアカウント制御」ウインドウび表示されたら、「続衍をク U ックします。 


r 使用条件」をクリックすると、「マイク□ソフト 
使用条件」ウインドウが表示されます。 


r 使用条件に同意します。」をクリック 



r インストール」をクリック 


/\ 「Windows Update 」 ウインドウび表示されまず。 

■ この後は、画面の指示に従って操作してください 。 [Windows Update ] ウインドウ 
び表示されなかった場合は、「手動で [Windows Update 」 を実行する」 (••> P .38) 
を参照して、更新プ□グラムのインス!-ールを行ってください。 


手動で 「Windows Update 」 を実行する 


Column 


このパソコンのご購入時の状態では、インターネットに接続しているときに 「Windows 
Update 」 び自動更新されるように設定されています。ただし、長期間パソコンを使わなかった 
場合や、パソコンをご購入時の状態に戻した場合などは、手動で 「Windows Update 」 を実行 
することをお勧めします 。 「Windows Update 」 の手動更新は、次の手順で行ってください。 

1. © (スタート）一「すべてのプ□グラム」一 [Windows Update 」 の順にク U ックします。 

2. 「更新プ□グラムの確認」をク IJ ックします。 

3. 更新プ□グラムびある場合は、「更新プ□グラムのインス!-ール」をク U ックします。 

4. 更新プ□グラムびインス!-ールされたら、画面ち上の@をク U ックし 、 「Windows 
Update 」 ウィンドウを閉じます。更新プ□グラムによっては、再起動び必要な場合びありま 
す。表示される画面の指示に従ってください。 


Windows を最新の状態にする 



画面全体が表示されな 
し、枯口 • 


^HlntBrr 


Internet Explorer 画面ち上の 
をク U ックしてください。 


r マイク□ソフト使用条 
件」をご覧になった後は I 


ソ： a 使用条存 

ウち上の6^をク U ックしてウィ 
ンドウを閉じてください。 


を 




画面は機種や状況により異なります 



更新プ□グラムのインス 
卜ールが完了した ち* 


画面ち J にある^^をク U ツク 
して 、 「Windows Update 」 ウイン 
ドウと 「Microsoft Update 」 ウイ 
ンドウを閉じてください。 


「Windows Update 」 が完了した5 
〇続いて、 第 6 章 「 FMV を最新の状態にずる」へ 

進みましよラ。 (•> R 40) 39 




















































































I アップデートナビ 


ここでは、冨±通げ提供ずるサポート機能「アップデートナ 
ビ J を実行します。アップデートナビは、インターネットを 
通じて、富±通び推奨ずる最巧情報を巧記し、パソコンをお 
勧めの状態にずることができまず。 

「アップデートナビ」は、ご購入時は、自動的にを新情報を 
巧認するよラ設定されています。したげつて、巧い始めると 
きに一度実施すれば、をはこの操作を繰0返ず必要はあ0ま 
だん。 


fk 化方を 


01トサ’-巧9ント苗巧 

^面メニユ ー 


[ 終了巧 


1. 画面下の[実行する]をクリックし ます^ 
初めて起勤した場合は、[ご利用になる 上で 
画面が表乐されます。2回目が跨に起動した場' 


[アップデートナビ J を起出ずるには、[実斤する]をクリかクしてください， 


巧ねつた6、左柏のメニユーか6 [たキユリテイソフト]をクリかクしてください. 


ま^^ 

なる 上^ ごを意」 

S 動した 場^、 表 ， 

Iクしてください. 

[ 実も r リ-る ] 


画面は機種や状況により異なります 


I 


r アップデートナビ」をクリックし、 r 実巧ずる」をク 
■ J ックしまず。 


r アップデートナビ」をクリック 


r 実行する」をクリック 


2 


に利用になる上でのごミ主意」をご覽になり、「承諾 
ずる」をクリックしまず。 

「承諾しない」をク U ックした場合、「アップデートナビ」はご利用いただけません。 


[ r 承諾する」をクリック 


@アップデートナビ-ごあ用になる上でのごを意 

回 

アップデートナ队ようこそ 



アップデートナピでは、今わ使いの y フトウ:[アの巧しい/ S —ヴョシがあるか、 

輸'離皇臟プ P 纖離纖ぃぃます蠢芭排 

アップデートナピをご串り用いただくじあたり、ホ切ねことび説 B 月されています。 

よくわ窝みにねりごを旧ください。 

【ま要】アゥブデ-トナピをこ利用じなる上でのご主き 

-、本のトウがは、も'客おびわほい抑か]ンを巧化び巧装する巧巧ヘア》 
ブデートすることをあまされる場合にのみ、ご博用ください。 

_、裤社はこのリフトウエアをほったアッブテ.ート(こより受けられをいかなる 
おまじ〕きましても、撤兄のいかん【捕わらす、一切のまほを旨いません。 
このリフトウエアのごが用者は' 白己のまほにもいてこ节拥ください。 

-、本ソフ阳王乃んバリ]ンのききかなるドライバのぞ巧を巧ねう巧合が 
あります。本リフトウ巧じより居巧のがおじまおする隙には' 化す化の 
アプリケーションをが了してく微、。 

-、本ソフトウ I アは、プ□-ドバンド巧巧でのこ甲曲を巧数がします。巧 
奨巧巧 W かでのこ利用では、ソフトたアの規樹こよぶ、最巧のげ蚊\ 
ま巧するけ美じをくの■澗をぶ要とする巧合びあります。 

未りつ… T アは、货けが棋おザる居き刖ま排ホーち期間ごとに確認するた 

WA つバブ—ィ、ッ r ' W パ如兄でム'巧仁レホ9。のを 你/\^ .川用の inJif 轰やプ 

□バイタとの契が]巧容じよっ订$、巧倚巧間にな じた》ん言 巧をがををする 
巧合があります。必要じなじて巧病を切が、 あるいは^ 的に確記しねい 
よう記ちをを更してください。 ' 


I 巧® る J を誌しない I 


スクトップ画面左側にある 
(パソコン準備ばっちりガイド）ア 
イコンをク U ックします。 


ブ□ー ドバンド環境での 
ご利用を推奨します 


インターネットを利用して更新情 
報を確認するため、ブ□ードバンド 
の環境でお使いになることを強く 
推奨します。推奨環境仪外でご利 
用になるとソフトウェアの規模に 
よっては、最新の状態へ更新ずる 
作業に多<の時間を必要とする場 
合びあります。 


省電カモード時はご利 
用でさません旧旧 L 0 MG 
シリーズ、 BIBLO LOOX ) I 


— ソノ 

デートナビ」を実行してください。 
省電カモードについては、@(ス 
タート）一「すべてのプ□グラム」 
一 r 省電カューティ U ティ」一「へ 
ルスの順にク U ックして表示され 
る説明をご覧ください。 
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fe 新のげ態にする 


FMV を最新の状態にする 


「アップデートナビ」を実行すると、インターネットを経由して辭社び推奨する 
最新情報を確認し、お使いのパソコンを、より安定して動作するお勧めの状態 
にします。 




/準備ばつち0ガイド 


ラためにおちな董《を用巧にご夏巧します.このガイドを巧つて、ばつちりま任しましよう， 

安ムしてお巧いいただくためにあちな塞《を示します • 

ち作が巧ねつたら四角をクリックしてV"を表示し、どこまで巧ねつたかがをつけておきましよラ- 


r パソコン準備ばっちり 
ガイド」が表示されてぃ 
ない場合 
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FMV を最新の状態にする I 


3 



/I r 更新開始」をクリックしまず。 

■ 「更新開始確認」ウィンドウび表示されます。 
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FMV を最新の状態にする 



「ウエルカムセンター」ウィンドウの^をクリック 


a バソコン董巧ばつちりガ 

薩 


^はじめに 



gliz キユリテイソフト 


りュ-ヴ-難 

pi マィリカバリ 

必至に巧じて実巧してくだ 
Iがメール 


IP テレビ 








^( FMV ランチヤー）が 
逼知領域に隠れている 
らは 


r 更新開始確認」ウィンドウに 
「 FMV ランチヤー」び表示されてい 
て、通知領域に | i ( FMV ランチャーう 
び表示されていない場合は、画面 
ち下の通知領域にある B をク U ッ 
クしてください。 


5 


「アップデートナビ」外のソフトウェアとウインド 
ウを終了しまず。 

「アップデートナビ」は、「更新開始確認」ウインドウに表示されるソフトウェアとウイ 
ンドウを全て終了させてから、更新する必要びあります。 

「更新開始確認」ウインドウに 「 FMV ランチヤー」び表示されていない場合は、 〇〜 
0 の操作は必要ありません。 © 〜 0 の操作を行ってください。 


(FMV ランチヤー）をちクリック 



6 


ノ V ソコンを再起動ずるメッセージび表示された5、 
「はしりをクリックしまず。 


「アップデートナビ」による FMV の更新 

このパソコンのご購入時の状態では、インターネットに接続しているとさに「アップデート 
ナビ'」び自動で最新情報を通知するよラに設定されています。画面ち下の通知領域にメッ 
セージび表示されたら、画面の指示に従って更新をしてください。 

ただし、長期間パソコンを使わなかった場合や、パソコンをご購入時の状態に戻した場合 
などは、手動で「アップデートナビ'」を実行することをお勧めします。 


co/umn 


「アップデートナビ'」を手動で更新をするには、次の手順に従ってください。 

1. 画面ち下の通知領域にある® (アップデートナビ）をちク U ックし、表示される 
メニューから「富±通へ最新情報を確認」をク IJ ックします。 

2. この後は、画面の指示に従って操作してください。 
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〇 


これで FMV の更新は完了です。 

続いて、 第/章 r セキュリティ対策ソフトの初期設定をする」へ 
進みましよう。 (•> P .46) 
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巧アップデートナピ-を巧巧巧巧置 

- m % 

アップデートナ削かに W 下のア前ケーンョシ硝折や7 


FMV ランチヤ— 

FMV ランチヤ— 

ウエルカムセンター 

鑑習ガィド 

恐斤綱賠する前こ、化のァブリヶ-ン心をまてが 了イ 

1 (•かえ州）1 


A ホ yCluW) タウン□ードページを P 月く.. 


r 実行ずる~1|| 

をクリックしてください- ___1 





画面は機種や状況により異なります 


w ^： 


I 映* Eff 


ミジ^ J しを開始しまず 


。ノコシ準備ばつち0ガイド 

リコシを巧うために必まな蓮«を廢舌にごま巧します • このガイドを巧つて、ばつちり董«-‘ 
Vマーク：哀也してお巧しル化だくために化要な an ■を示します • 

エック棚：备 fP がなねつたら四ををクリックしてをを示し、どこまでなねつた力ぶ1をつ;7 


囚囚 □□□□□ 


snn 



















































































































セキュリティ対策ソフトの 
初期設定をする 

I セキュリティ 対策ソフトを選択する 

このパソコンには、様々な機能を備えた総合的なセキュ IJ ティ巧策ソフトび用意されて 
います。お使いになるセキュ U テイ対策ソフトを1つ選んで、初期設定を行ってください。 


♦「Norton Internet Security 」 を使う。 


♦ r ウイルスバスター」を使う。 


♦ 自分で用意したセキュリティ対策ソフトを使う。 


セキュリテイ対策ソフトのネ刃期設定をする 


パソコンをコンピュータウィルスから守るため、セキュ U ティ対策ソフトの初期 
設定を行ってください。 

ここでは、このパソコンに用意されている [Norton Internet Security 」 [ノー 
トン インターネットセキュ U ティ]と「ウイルスバスター」の初期設定について 
説明します。 


重要 


ウイルス対策ファイルのアップデート期限 


このパソコンに用意されているセキュ U ティ対策ソフトは、初期設定び完了してから9日 
日間はウイルス対策ファイルのアップデートび利用できます。その後も使い続けるには、 
更新の手続さ（有料）び必要です。 

なお、ウイルス対策ファイルのアップデートを行う場合には、必ずインターネットに接続し 
てから操作を行ってください。 



フトウエアをお使いになっている 
場合は、終了してからインス! -- ル 
してください。 


► rriMorton Internet SecurityJ の初期設定をする J ( ，♦ R 48) 

へ進んでください。 


k IT ウイルス/ Vスタ ーJ の初期設定をする J (今 R 58) 

へ進んでください。 


^ ご自身で用意したセキュリティ対策ソフトのマニュアルをご覧になり、 
初期設定を行ってください。初期設定び完了した5、 

r 家族でまぶ、して使うために J い ► P . 目目)へ進んでください。 
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セキュリティ対策ソフトの初期設定をする I 


I 「Norton Internet Security 」 の初期設定をする 


1 「セキュリティソフト」をクリックし、「実巧ずる」をク 
I U ックしまず。 


r セキュリティソフト」をクリック 


r 実行する」をクリック 


逸!バソコン垄毎ばつち0方イド（2.3.1.0) )1 


畏 


パソコシ準おばつちりガイド 


バソコンを巧ラためにおちなを) R さにご爱巧します.このガイドを住つて、ばつちりしましよラ！ 

I V 7—ク：安,こ、してお使いいただくためにあ要な awf を示します • 

チェック■:挂作が沒ねつた S 四角をクリックしてンを表をし、どこまで持ねつたか EP をつけておきましよう. 


Ifi はじめに 


必す実庞してください- 

む巧 

I •厕で巧る7ニユ乃レ巧 1 
ザインターネット ] IV ^) 

IE 瓶®け N 


たキユ U テイソフト 


]□ 


I ® アップデートナビ 巧] [✓! 


I® たキユリテイソフト 互 □ 

3口 


[■ュ-ヴ-登録 


IB マイリカバリ 


^ メール 


ここでは、它キユリティ対策ソフトの初期設定を行い、使え 
るよラに準備します。このパソコンには、 「Norton 
Internet SecurityJ (ノートシインターネツト它キユリテ 
ィ）と「ウイルス八スタ ーJ の2つのソフトウェアが用意さ 
れていまず。どちらか1つを選んで初巧設定をしてくださ 
い。 

インターネツトに接続しない場合ち、データによるウイルス 
感染を防ぐため、它キユリティ対策ソフトの初巧設定を実施 
することをお勧めします。 

なお 、 [Norton Internet SecuntyJ や T ウイルスバス 
ター J なかのセキユリティ巧まソフトをお巧いになる場合 
は、この操作はとばして、左俩のメニユーかち[ユーヴー登 
録]をクリックしてください。 


化;!-,.-別。卜助巧 
I巧®メニュ ー 


I Norton Internet security 


rt キユリテイ巧をソフト進巧 J をを因するには、[実斤ずる] 


巧ねつた6、を柏のメニューか6 [ユーヴー登録]をクリックして<ださい. 


与 

頂 ff : 


画面は機種や状況により異なります 


2 


「Norton Internet Security 」 ボタンをクリック 
しまず。 


クリック 


たキユリテイ巧策ソフト遥択 


たキュリティが策ソフトを選巧します。 

お使りになるソフトウェアのボタンをウリックしてくだぞい。 

♦ご;主き ♦ 

インストール巧るソつトウェアは、1つだけです。インストール巧は、ソフトウェアのを巧 tt でまま 
せん《 


-Norton Internet S 



'ity - 

このボタンを選巧して先に送む i：、 「 Norton Internet Securi か」のインストール 
が始まりまず。インストール惭こ表をされる画面で巧期設ををずると利用でま 
るよう成ります。巧期設定が完了してれら90日問、定義ファイルのアツ:?デー 


このボタンを選巧してホに進むと、「ウイルスバスター J の画面がををされますの 

. . - . ユーザー 登録函 

. .. 拒をち知にする J 

_ _ __ブデート賴能をち知にしてから90日 

巧、バターンフアイルのアッブデートが利用できまず。 


レのルツン S 思 W レし兀 k 巧むで、Iリづ化乂り乂ブ -J の四凹リ1巧 


♦ TV チューナー搭教機巧をわほいのわ客樣へ ♦ 

テレピ绿函やにウイルススキャンび問おされると、録函び正巧に巧われないことびあります。緑函中 
は、ウイルススキャンは巧わないでくだぞい。また、予約緑函を巧う巧合は、同け寺 Pb 3 をに自助スキャン 
碟おびれ巧しねいようご;'主まください。 

X きソフトウ I アのイシスト-ルやほいホに〕いて、き出こも'巧い合わせください。も'巧い合わせホは、 
r サポート&サーピスのごま内 <0をご度ください。 


後で遥巧する 


遇巧しない(上記ソフトウエアは博ねねい） 
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I セキユ u テイソフト 


ここでは、它キユリティが策 ン女卜 の初期設定を行い、使え 
るよラに準偏します。この ジク コンには 、 「Norton 
Internet SecurityJ トンインターネツト它キユリテ 

イ）と「ウイルスパス j 声 J の2つのソフトウェアが用意さ 
れていまず。 どちら;^ つを選んで巧巧設定をしてくださ 
ぃ。 / 

インターネツ接続しない場合も、データによるウイルス 
感染を 防ぐ;^、 t キユリティが策ソフトの初期設定を実施 
ずる こと^ 勧めします。 

Internet SecurityJ や[ウイルスパス 
ター J な外のセキユ U テイ巧策ソフトをお巧いになる場合 
は、このおかはとばして、ち化のメニユーか6 [ユーザー登 
録]をクリックして<ださい。 


■ Norton Internet Security 



化キユリテイ巧策ソフト退が J を起封す宙には、[実行すミ 

巧石つた6、ち«©メニユーか6 [ユーブー登録]をク U ッ寺 


画面下のタスクパー 
へ格納されます。 



化はじ谢こ 

1 

みす実庞してください一 


|>西面でちる7ニユアル々 

1•インターネット 


|1?讓け N 


1® アジプデートナビ 

巧 

181セキユリテイソフト 

巧 

圓ュ-ヴ-難！ 

> 

IH マィリヵバ U 

巧 

おちに応じて実庞してください 

1ロメール 


回指巧窗証 


1♦トタ.-巧で側巧 


1巧@メニュ- 



[ 供了ず5 


5 「Norton Internet Security のインストール」画 
面が消えた!5、 r パソコン準備ばっちりガイド」を最 
ル化しまず。 

次の操作を行うため、一時的に「パソコン準備ばっちりガイド'」のウインドウをタスク 
バーへ、格納します。 

[〇1をクリック j 


セキユリテイ対策ソフトのネ刃期設定をする 


3 



r 続行」をクリック 


ユーザーアカウント巧巧 


グラムを巧巧するには女なたの許巧がみ g で r 


あなたが巧投したプ□クラムである毎合は、病巧して < ださい. 


©註妇瞄 

ューサーアカウ〜^卜お瞄比 


ごれるのをのさまず， 


グ たの許 i 


>沒 巧に）】 [ キ P ンたル I 


巧!なくコンピユータに変更ザ適用 


4 


「Norton Internet Security のインストール」 
画面が表示されている間、しば5くお待ちください。 


Norton Internet Security のインストール 


Norton Internet Security をインストールしてしホす。 

百〜1日分桂度かかリますので、しばらくそのままお待ちください。 


■11111 


パソコシ準備ばっちりガイド 


パソコンを巧ラために必要な塞巧を)頃曲こご妄巧します，このガイドを使つて、ばつち;しましよラ！ 

Iザ7_ク：受，こ、してお使いいただくために必要な董«を示します • // 

チェック福：担がが巧ねつたら四巧をクリタクしてを表示し、どこまで*?ねつゾ^1をつけておまましよラ. 


W 因囚□囚□□口 


50 


51 



































































































6 デスクトツプにある國 （Norton Internet Security) 
をク u ックしまず。 


画 (Norton Internet Security ) をクリック 


7 「Norton Internet Security 」 の初期設定を巧 
いまず。 

表示される画面を確認して、ク U ックして操作を進めてください。 

最後に「9日曰の更新サービスを続ける」び穿)になっていることを確認し「次へ」をク 
U ックします。その後の作業は、パソコンの状態によって異なります。 



fr 次へ」を クリック) 同意する」を クリック) 


52 


セキュリテイ対策ソフトのネ刃期設定をする 





画面は機種や状況により異なります 



インターネットに 
接続している場合 

手順8 へ進んでください。 


； インターネットに 
: 接続していない場合 

手順9 へ進んでください。 
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設定を続けまず。 

[ Norton アカウント」画面び表示されたら、 〇〜©の 操作を行ってください。表 
示される画面には何も 入： b しないで ください。 



画面の内容は変更し 
ないで < ださい。 


「次へ」をクリック 


Q r 完了」をク U ックしまず。 



r 完了」をクリック 
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セキュリティ対策ソフトの初期設定をする I 


重要 


Norton アカウントは後か5作成またはサインインできます 


[Norton Internet Secur け y」 のインストールび完了してから、 No け on アカウントの作 
成またはサインインしてください。 

No け on アカウントの作成またはサインインの方法は、 「No け on アカウントの作成または 
サインインをする」 > P.56) をご覽ください。 



■クイックスキャン画面が表巧された S 



クイックスキヤンの結果び表示されるまでお待ちになり、「完了」をク U ックして 
<ださい。 
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「 Norton 」 画面ち上の SI をクリックし 、 「Norton 
Internet Security 」 を終了してください。 


をクリック 


■ Norton アカウントの作がまたはサインインをする 

インターネットに接続し、次の操作を行ってください。 

1. デスクトップにある國 （Norton Internet Security ) をク U ックします。 

2. 画面も上にある 「 Norton アカウント」をク U ックします。 

3. 表示された画面のメッセージに従って、アカウントの作成またはサインイン 
を行ってください。 


■ おおいをわせ巧 

[Norton Internet Security 」 については、株式会社シマンテックにお問い合わ 
せ < ださい。 

ぉ問ぃ合ねせ先 

□ 『サポート&サービスのご 案内』 

一「困ったとき」一「サポート窓□に相談する」一「ソフトウェアのお問い合わせ先」 
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セキユリテイ対策ソフトのネ刃期設定をする 


y - システムの完全スキでンの実行 - fujiko 


スケジュ-ル1 

J 設定日： 2008/02/27. 目目把時刻: 20:00間隔:毎週月逗日. 

タスクのスケジュール域： 輒が賊1の： 


タスクのスケジュール（週単位） 




■自動スキャン設定 

[Norton Internet Security 」 は、 
定期的にウイルススキャンを行う設 
定になっています。 

定期的にウイルススキャンを行う設 
定は、お使いの状況にあわせて変更 
してください。この画面は、次の手 
順で確認でさます。 


因巧拽のスケジュ-ルをま示する(け 

1. [Norton Internet Security ] i 〇に 

タブをク ij ックします。 ^ 

2. 「タスクとスキヤソの「スキヤンのスケジュール」をク U ックします。 

3. 「システムの完全スキヤンの実行」をク U ックします。 


〇 これで 、 「Norton Internet SecurityJ のネリ期設定は完了です。 

続いて、 「家族でま<こ、して使うために」に進んでください。 （•> P .66) 




「フィッシング対策の設 
定」画面が表示された5 



Internet Explorer を起動ずると、 
「フィッシング対策の設定」画面び 
表示されることびあります。次の 
手順で設定を行って < ださい。 

]. r フィッシング対策の設定」画面 
の「はい」をクリックします。 

2. rweb サイトで、このプ□グラム 
を使って Web コンテンツを開こ 
ラとしていまず」画面び表示さ 
れたら、「許可する」をク U ック 
します。 
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「リスクあり」と表示さ 
れてらパソコンの故障で 
はありません 


t イルス対策ファイルび長期間要 
新されていない場合や、パソコン 
のスキヤンび完了していないと、 
「1」スクあり」と表示される場合び 
あります。パソコンの故障ではあ 
りません。 


「パソコン準備ばっちり 
ガイド」を表示させてく 
ださし 


■次の 操作に進むためには、「パ ソ:# 
ン準備ばっちりガイ问を表示する 
必要びあります。タスクバーの「パ 
ソコン準備ばっちりガイド」をク 
U ックしてください。 


■ 


±日 
巧因 


月火水木金 
图因因因因 






































































セキュリテイ対策ソフトのネ刃期設定をする 



ここでは、它キユリティ対策ソフトの初期設定を行い、使え 
るよラに準備します。このパソコンには 、 「Norton 
Internet SecurityJ (ノートシインターネツト它キユリテ 
ィ）と「ウイルス八スタ ー J の2つのソフトウェアが用意さ 
れていまず。どちらか1つを選んで初巧設定をしてくださ 
い。 

インターネツトに接続しない場合ち、データによるウイルス 
感染を防ぐため、它キユリティ対策ソフトの初巧設定を実施 
することをお勧めします。 

なお 、 [Norton Internet SecuntyJ や T ウイルスバス 
ター J なかのセキユリティ巧まソフトをお巧いになる場合 
は、この操作はとばして、左俩のメニユーかち[ユーヴー登 
録]をクリックしてください。 


み;!-,.-別。卜助巧 


醉@メニュ- 


I Norton Internet security 


巧了ず5 I 


rt キユリテイ巧策ソフト進巧 J をを因するには、[実斤ずる] 


巧ねつた6、を柏のメニューか6 [ユーヴー登録]をクリックして<ださい. 






セキュリティソフト」をクリックし、「実巧ずる」をク 
ックしまず。 


r セキュリティソフト」をクリック 


误行する」をクリック 


画面は機種や状況により異なります 


2 


r ウイルスバスター」ボタンをクリックしまず。 


クリック 


たキユリテイ巧策ソフト遥択 

たキュリティが策ソフトを選巧します。 

お使りになるソフトウェアのボタンをウリックしてくだぞい。 

♦ご;主き ♦ 

インストール巧るソつトウェアは、 1 つだけです。インストール巧は、ソフトウェアのを巧 tt でまま 
せん《 

「Norton Inter 

货 


net CkGcxrity - 

このボタンを選巧して先に送む i：、 「 Norton Internet Securi か」のインストール 
が始まりまず。インストール惭こ表をされる画面で巧期設ををずると利用でま 
るよう成ります。巧期設定が完了してれら90日問、定義]アイルのアツ:?デー 

「ウィルス"スタ’ 

細 


1このボタンを選巧してホに進むと、「ウイルスバスター J の画面がををされますの 

畜が織?《端數薇勒しし觀幣撼を望 

を選ぶと、利用できるようになりまず。アツブデート賴能をち知にしてから90日 

1巧、バターンフアイルのアツブデートが利用できまず。 


♦ TV チューナー搭嵌機巧をわほいのお客様へ ♦ 

テレピ綺函やにウイルススキャンび問おされると、録函び正带じ巧われないことびあります。緑函中 
は、ウイルススキャンは巧わないでくだぞい。また、予約緑函を巧う巧合は、同け寺 Pb 3 をに自助スキャン 
概おびれ巧しねいようご;'主まください。 

X きソフトウ I アのイシスト-ルやほいホに〕いて、き出こも'巧い合わせください。も'巧い合わせホは、 
r サポート&サーピスのごま内 <0をご度ください。 


後で遥巧する 


遇巧しない(上記ソフトウエアはほねねい） 


I 「 ウイルス バスター」の初期設定をする 


畏 


パソコシ準備ばつち0ガイド 


バソコンを巧ラためにみまな塞《田 SS にご爱巧します.このガイドを住つて、ばつちりしましよう！ 

I V 7—ク：安,こ、してお使いいただくためにみ要な awf を示します • 

チェック ■: 担巧が沒ねつた6四角をクリかクしてンを表ホし、どこまで持ねつたか EP をつけておきましよう. 


i 囚囚□医 DUD 

巧互巧 


匿 


が 匿 


画鼠 
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セキュリテイ対策ソフトのネ刃期設定をする 


3 表示された画面の内容をよく確認し、「同意ずる」を 
ク U ックしまず。 

「同意する」をク U ックした後は、セキュ U ティ対策ソフトを変更することはできませ 
んのでご注意ください。 

「ユーヴーアカウント制御」ウィンドウび表示されたら、「続衍をク U ックします。 

同意する」をクリック ト 


たキユリテイ巧ちソフト選択 




インストール微、巧ュ■斤イ対策、刀卜のををはできません。 


還巧されたソフトウ王ァをお詔しインストールに同意する場合は[同 
ソフトウェアを還巧し直ず場合は[同意しない]をウリッウしてくだぞい。 


同まする(か 


同ましねい (0) J 


r 続行」をクリック 



4 「ウイルスバスター」の初期設定を巧っていまず。 
しば5 くお待ちください。 


ウイルスバス5巧 bo 8 をお中 

インターネットに接続している場合 

しばらくも待ちください。数みほどかかる巧合びあります。 

ウイルスす棟モジュールを準巧しています... 

# C Q Q Q Q 

インターネットに接続していない場合 


^ 手順；3へ進んでください。 
^手順 C 3 へ進んでください。 


5 「セットアップアシスタンスへようこそ」画面が表示 
された5、メールアドレスを入力してアップデート機 
能を有効にしてください。 


重要 


メー j レアドレスをお}寺ちでない方は 


「セットアップアシスタンスへようこそ」画面ち上の!^をク U ックし、表示されるメッ 
セージの roK」 をク U ックして「ウイルスバスター」を終了してください。 

メールアドレスを取得したら、「オンラインユーヴー登録」を行ってアップデート機能を有 
効にしてください。詳しい使い方については、「ウイルスバスター」の「ヘルプとサポート」 
をご覧ください。 


• セットァジブ 


ウイルス K ス3^008 


セットアジブアシスタンスへよラこそ 


、々 -X インターネット巧続料はお客 さろ 


就しし、ただぐ：:は、 ^ 争巧を入力しておを 
踰料Iまお客 さぞ/負 巧となります。 

ホイ Tr つし、て の註I，し パ靴Iむ 


ソ J ァル呑号； 

メールアドレス： 「 

ール配悟の設定： 口たキュリティ巧まに巧なつI陪輔杆製品版ご案内などIのタール配信を希望する 

胡する义まぞぶずお窃みください。アッづデー 


本製品のほ捕午 i 繰お!きおよび lU 下の個人■博ま反の巧り扱いに! 
H 装能をち如こされた巧合Iま文きIこ同きしたものとみなします0 


ずおまみな 

うは、お客様 j 


下記のほ用 i おち巧巧を <が下「本装が] J といし、ます〉は、おぎ様とトレント"マイクロが巧会むとの描の契巧 j 
です。「ウイルス J 巧•ター2008」<第媒所定のサボートサービスの一巧として提供される一切の;、•ターン ，I 

つイ I しお々 T 、, パ、,わげ t - frvi ち/. t ''?， 一 II 巧わか a - ' 11^ . J 

お人巧巧のか J か、について - 

1時いIこなっていなし、おきゃくさまは、ここかがきのべ'-ジは、！まごし々のかたとみてな巧い。 旧 

【おささまからのちする fl 人柏巧の巧り巧いについて】 


〇 


メールアドレスを入力 


r アップデート機能を有効 
にする」をクリック 


@クイル; U な夕 -2008 


巧巧 f 巧 j 

■ 最謹への 


ヴで化スバスタツ化巧 


最新版へのアジブデートち I 能が有効になりました 

ほ巧娜ちまでの聞、ウイルス J なター200撕すぺての视台陡無科でおほしん、ただけます。 
OT の内容を確詔してください。修正する巧合Iま;:^をクリックしてください。 

シリアル香を 

ほ用巧巧： け**年け月け日 

ールアドレス： -- 

ール配信の設定： ：>;ール配信ぞ希望する 


■ 


「次へ」をク IJ ック 
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セキュリテイ対策ソフトのネ刃期設定をする 


6 「メイン画面を起動ずる」をクリックして國にし、 
「閉じる」をク U ックしまず。 

しばらくすると、「ウイルスバスター」のメイン画面び表示されます。 

□を クリック]- 


「閉じる」をクリック 


み ウイルス;な夕 -2008 




ウイルスパス^^008 


セットアツブが完了しました 



製纔 ホ横の現 


メイン画面では、アップデートとウイルス巧まをキかで 

I 厳霊鑛 


イン田あをおか才るめ） 


1 


巧ち]巧巧（タスクトレイ）の7イコンにつ t 、 て 

デスクトップを下の紙が賊肋クトレイ）じま示されて 
いるアイ]ンをタブルウリックする i ：、 メイン函面を起货)でき 
ます。このアイ〕ンは、がおになじ。夕のが(こ切りをねり 
まも 

推装されるセキュリティ巧策び設定されているとき 


ま要 t ,とき 



橫ままをはアップデートを実巧しているとき 


巧じるの 


「ウイルスバスター」のメイン画面び表示されます 
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■ アップデート機能を有効にする 

アップデート機能を有効にするには、「オンラインユーヴ登録」をしてください。ユー 
ヴー登録にはインターネットに接続できる環境と、メールアドレスび必要です。詳し 
い使いちについては、 r ウイルスバスター」の r ヘルプとサポート」をご覧ください。 


■ ネットワークに接続する場合の設定 

ネットワークに接続する場合は、コンピュータ外部からの不正アクセスや攻撃から 
パソコンを守るために、パーソナルファイアウォール機能をお使いになることをお勧 
めします。「ウイルスバスター」のパーソナルファイアウォール機能をお使いになる 
場合は、プ□ファイル（通信環境設定）の設定を行ってください。 

「プ□ファイルの設定」画面は、次の手順で確認できます。 


1. 「不正侵入対策/ネットワーク管 
理」をク U ックします。 

2. r パーソナルフアイアウオール」の 
「設定」をク U ックします。 

3. 「プ□ファイルの変更」をク U ック 
します。 

お使いの通信環境に合わせて、 - 

「プ□ファイル名」を選択 



ごか用の通信気巧に合つたプ□ファイルを一長から法択し、有巧!にしてください。プ□ファイ加、 
福ま、闻なしたり、インポート、ェクスポートすることちできます， 



m ： 


£ど、ブ□-ドバンドルータ 
t 巧巧しないでインターネッ 
、に直接^している毎合 

=キユリテイレ〜レ：中 


Je 為 S 齡 


プ□キシ はい 


占ブロファイルのインポ—卜 OJJ Ir ブロファイルのエクスボ—卜 QOi] [初期設定のブロファイ…こ房す但 ) || 
みこの画面の i が月出)] [._ QK _.] I 一中ン t ルに）.I 
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セキュリテイ対策ソフトのネ刃期設定をする 


■ 自動スキャン設定 

「ウイルスバスター」は、定期的にウイルススキャンを行うことびできます。 
定期的にウイルススキャンを行う設定は、お使いの状況にあわせて変更してく 
ださい。この画面は、次の手順 
で確認でさます。 

1. 「ウイルス/スパイウェア対 
策」をク U ックします。 

2. 「予約検索/手動検索」をク 
U ックします。 

3. r 予約検索」をク U ックします。 



■ お巧い合わせ巧 

「ウイルスバスター」については、トレンドマイク□株式会社にお問い合わせください。 

が肖い合わせ先 

□ 『サポート&サービスのご案内』 

一「困ったとき」一「サポート窓□に相談する」一「ソフトウェアのお問い合わせ先」 


〇 これで、 r ウイルスノな夕一」の初期設定は完了です。 

続いて、 「家族でま'こ、して使うために」に進んでくださし、。 （•> P .66) 65 















































家族で安ノこ、して使ラために - 

! 青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス防止について 

1 インターネットの発展によって、世界中の人とメールのやりとりをしたり、個人や企業び提供しているイン 
1 ターネット上のサイトを活用したりすることび容易になっており、それに伴い、青少年の教育にをインター 
1 ネットの利用は欠かせなくなっています。しかしなびら、インターネットには違法情報や有害な情報などを 
1 掲載した好ましくないサイトをを在しています。 

1 特に、下記のようなインターネット上のサイトでは、情報入手の容易化や機会遭遇の増大などによって、青 
1 少年の健全な発育を阻害し、犯罪や財産権侵害、人権侵害などの社会問題の発生を助長していると見られ 
1 ています。 

! -アダルトサイト（ポルノ画像や風俗情報） -他人の悪□や i 非謗中傷を載せたサイト 

! -出会い系サイト -犯罪を助長するようなサイト 

! -暴力残虐画像を集めたサイト -毒物や麻薬情報を載せたサイト 

I サイトの内容び青少年にとっていかに有害であってを、他人のサイトの公開を止めさせることはでさませ 
! ん。情報を発信する人の表現の自由を奪ラことになるからです。また、曰本では非合法であってを、海外 
I にを在しその国では合法のサイトをあり、それらの公開を止めさせることはでさません。 

! 有害なインターネット上のサイトを青少年に見せないようにするための技術び、「フィルタ U ング」といわれ 
! るをのです。フィルタ IJ ングは、情報発信者の表現の自由を尊重しつつ、情報受信側で有害サイトの閲覧 
! を制御する技術で、 ] 日日％万全ではありませんび、多くの有害サイトへのアクセスを自動的に制限でさる 
! 有効な手段です。特に青少年のお子様びいらっしゃるご家庭では、「フィルタ U ング」を活用されることを 
I おすすめします。 

! 「フィルタ IJ ング」を利用するためには、一般に下記の2つのち法びあります。 

! 「フィルタリング」はお客様個人の責任でご利用ください。 

1 1. パソコンにフィルタリングの機能を持つソフトウェアをインストールする。 

1 2. インターネット事業者のフィルタリングサービスを利用する。 

■ これらのソフトウェアのインス I -ールち法やご利用方法については、それぞれのソフトウェアの説明書また 
■ はヘルプをご確認ください。 

■ なお、ソフトウェアやサービスによっては、「フィルタ IJ ング」機能を「有害サイトブ□ック」、「有害サイト遮 
- 断」、 rweb フィルタ」、「インターネット利用管理」などと表現している場合びあります。あらかじめ機能を 
I ご確認の上、ご利用されることをおすすめします。 


Windows Vista の「保護者による制限」機能について (windows Vis ね Business を除く) 


； Windows Vista の「保護者による制限」機能を利用すると、パソコンでテ供び遊べるゲーム、使用できる 
； プ□グラム、アクセスでさる Web サイト、および時間を制限-管理することびでさます。 

\ 「保護者による制限」は、©(スタート）一「コント□ールパネル」一「ユーヴーアカウントと家族のた 


セキュリティ対策ソフトの初期設定をする I 


FMV には、 n - フイルター」び用意されています。 

ご利用期間3日曰間の体験版となっていますので、ぜひお試しください。 


^レフイ J レタ ー4 


有■ヴイト遍 K ソフト 

i •フイルタ 4- 







ファミリ- 


フィルター機能 


フイルター強度 


ブ， 


廈 


フィルター巧定 


泣ま止ぶ可 URL 

が ンリ:- 

戶時巧制巧 
^偏人巧巧の巧盡 
思1ブ化语 ffi 
なか仆リスト巧能 


視制の方まとホ-ムペ-ジをブ□ックするなさを設定します。 

み:フィルターなちを設定する 現なのフィルターな度は小を生向け 


フィルターな度の巧が 


や学生向け 


マ 


萬校生向け 


大人向け 


企業向け 


小ぞ生向け 

主 I こ下記の内容びブロックされます。 


磯嫩徽に関する話題 

化をい系サイト、拒示板、チャット 
We がール 
シヨツビングサ仆 

S も織難ダウンロード 


巧畑巧定- カテゴリを詳細に规 R します。 


© すぺてのインター本9卜 7 クセスモ許可する 
© すべてのインターネタトアクセスをま止する 


I を録 11キャン t ル I 


M 


利用開始から3日日間を超えてご利用になる場合は、継続利用の登録（有償）を行うか、市 
販のフィルタリングソフトウェアをご購入の上、ご利用ください。 

「 i - フィルター」のインス!ル方法やご利用方法については 、を) 『画面で見るマニュアル』 
をご覧ください。 

を] 『画面で見るマニュアル』 

一「目次から探す」一「7.添付ソフトウェアー覧帰み別)」一 FFGHIJJ - n - フィルター」 
[参考情報] 

-社団法人電子情報技術産業協会のユープー向け啓発資料 r パソコン-サポートとつきあう方法」 

-デジタルアーツ株式会社り-フィルター提供会社）「フィルタリングとは-家庭向けケーススタディー」 



めのま全設定」にある「保護者による制限」で設定することびでさます。 

詳しくは、 Windows のヘルプを表示し、「制限」で検索して「保護者による制限を設定す 
る」をご覧ください。 


〇続いて、 第 8 章「ユーザー登録をする」へ進みましょう。 （•> p .68) 
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I ユーザー登録 


ここでは、イシターネットを使つて、冨±通のホームぺージ 
からユーザー登録（お客様の情なやごお入されたパソコンの 
機種情報を登録していただくこと）を行いまず。 

ユーザー登録を行5と、各種サポートがご利用になれまず。 


P 操作方を 


ユーザー登録を初めて行ラ場合は、新規登録を巧ってくださ 
い。が前、富±通費品を巧入し、ユーザー登録を巧ったこと 
がある場合（ユーザー登録ま号をお持ちの場合）は、製品の 
追加登録を巧ってください。 

巧の手順に従って、ユーザー登録を斤います。 


麼@火 


L 巧了ず る」 


. 保証書を用意しまず。新規にューザー登 分 
F サポート&サ ビスのご裏内』 


r ユーヴー査録 J をを巧するには、[実ちする]をクリックしてください • 


巧ねつたら、左側のメニユーの [7 イリカバリ]をクリックしてください • 


- 登!^ る方は、 

と 筆記^ち 巧意 

てくだちい. 


画面は機種や状況により異なります 


インターネットに接続しまず。 


つ 「ューザー登録 
ム クしまず。 


J をクリックし、 r 実巧ずる」をクリツ 


ユーザー登録」をクリック 


r 実行する」をクリック 


3 


この後は、表示される画面に従って操作してくだ 
さい。 


C 


続いて、 第 9 章にこまで設定した状態を保存する」 ' 
進みましよう。 (•> R 70) 


「パソコン準備ばっちり 
ガイド」が表示されてい 
ない場合 


与、 ス クみプ 画面左側にある;鹽 
(パソコン準備ばっちりガイド）ア 
イコンをク IJ ックします。 
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ュ-ヴ-登録 

をずな 


ユーヴ ー 登録をする 


お客様の情報、およびご購入いただいた FMV の機種情報を登録していただく 
ことでお客様]人1人に、よりきめ細かなサポート•サービスをご提供いたしま 
す。できるだけ早く、ユーヴー登録をすることをお勧めします。 


ューザー登録をずると 


-お客様専用の「ユーヴー登録番号」と「パス 
ワード」び発行されます。 

-自動的に 「 FMV ユーヴーズクラブ AzbyClub 
[アズビイクラブ]」の会員に登録されます。 


《 AzbyClub とは、お客様に FMV を快適にご利用いただくための会員組 
織です。入会金、年会費は無料ですに年目 Lil 降も無料)。 

ユーヴー登録について、詳しくは次のマニュアルをご覧ください。 

D 『ヴポート&ヴービスのご案内』-►「ユーヴー登録-特典」 


Ttv —ムぺージからユーザー登録びでさない場合 

インターネットに接続していない方や、ホームページによるユーヴー登録びご利用でさない方 
は、郵送によるユーヴー登録を受け付けています。 

0『サポート&サービスのご案内』一「付録」一「郵送によるユーヴー登録」をご覧ください。 


/準備ばつち0ガイド 

うために必要な全《を JW にごち巧します • このガイドを巧つて、ばつちり 3MS しましよう！ 

をむしてお使いいただ<ためにあ要な aw を示します • 

沒巧が巧ねつたら四ちをクリックしてを表示し、どこまで巧ねつたか狂をつけておきましよラ. 































































すべてのデータのバックアップ/復元を保証するものではありません 

「マイ IJ カバ U 」 は、すべてのデータのバックアップ/復元を保証するものではありません。ま 
た、著作権保護された映像 （ デジタル放送の録画番組など）や音楽などはノ（ックアップ/復元で 
さない場合びあります。 


I 


「マイリカバリ」をクリックし、「実巧ずる」をクリック 
しまず。 


「ユーヴーアカウント制御」ウインドウび表示されたら、「続衍をク U ックします。 


〇 


r マイリカバリ」をクリック 


2 


「つくる」をクリックしまず。 


「つくる」をクリック 


3 


コメントを入力し、「次へ」をクリックしまず。 


〇 


作成するディスクイメージ 
に付けるコメントを入力 


例）セツトアップした後 


み 


「次へ」をクリック 


四 




あなた力個抬したプ□クラムである毎合は、沒巧してください. 


01 * 9 ( 0 ) 


地的 


ユーヴーアカウントお!巧)は、あなたの許巧なく二 
されるのを巧ぎまず. 


] [ キでン它ル ] 


ンビユータ:こ愛をザ適 


r 続行」をクリック 


っ 

I ゆる情報を1 


ちつ スクに格納されたあら 
M っにまとめたファイル 
です。「マイ U カバリ」では、 C ドラ 
イブのデータをまるごとディスクイ 
メージとして D ドライブなど C ドラ 
イブじ(外の他のドライブに保存し 
ます。 

r マイリカバリ」に 
っいて詳しくは 

0『トラブル解ミ夫ガイド』 
^「大切なデータを保存する 
(バックアップ)」一「まるごと 
バックアップするには「マイ U 
カノの」」 



a 


ディスクイ>^ージ 

( コ：>^ントとは、ディスクイ>；ージび巧数個あるときに、区別するためのものです。 i 


广キヤソの覇 — 1 
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画面は機種や状況により異なります 


「実行する」をクリック 



r われ^イセがホるタィ1 h^-i 一化— K、 んホがける rv がでIさホ寸 


ここまで設定した状態 
を保存すな 


ここまで設定した状態を保をする 


ここまで設定したパソコンの状態を「マイ U カバ U 」 を使って保存しておくと、 
いざというときに復元できるので安です。ここでは、「マイ U カバ U 」 でデイス 
クイメージを D ドライブに作る方法を簡単に説明します。 




ディスクイメージとは 



















































































































































ここまで設定した状態を保存する I 


A roK 」 をクリックしまず。 

■ パソコンび再起動します。 



5 「ディスクイメージの作成」画面び表示された5 、 「D 
ドライブにつくる」をクリックしまず。 

I 「 D ドライブにつくる」をクリック 1 

QMH D ドライブ似州こディスクイメージを保存ずる場合 

0『トラブル解ミ夫ガイド』 

一「大切なデータを保をする（バックアップ)」一「まるごとバックアップするには「マイ U カバ U 」」 



6 「これか5デイスクイメージをつくりまず。」と表示さ 
れたら、「次へ」をクリックしまず。 


「次へ」をクリック 
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ここまで設定した状態を保存する I 


7 「実行」をクリックずると、ディスクイメージを作成 
し始めまず。 

終了までの時間表示び増えることびあります。これは、途中で終了時間を計算し直 
しているためです。約3日％終了するまでは、残り時間び正確に表示されない場合 
びありますのでご了承ください。 



8 「ディスクイメージを作成しました。」と表示された 
5、院了」をクリックしまず。 

パソコンび再起動します。 


完了」をクリック \ 


リカバリディスクを作りましよう! 

このパソコンの八ードディスクには、パソコンをご購入時の状態に戻すた 
めのデータび保存されています。 

パソコンにトラブルび起こったときは、このデータを使ってご購入時の状態 
に戻しますび、何らかの原因で八ードディスクから読み送めなくなると、パソ 
コンにトラブルび起こってもご購入時の状態に戻すことびできなくなります。 
そのため、パソコンご購入後はできるだけ早<、パソコンをご購入時の状 
態に戻すためのデータを DVD にノ（ックアップしてください。 
バックアップした DVD のことを「リカバリディスク」といいます。 

「リカバリディスク」を作ったら、大切に保管してください。リカバ IJ ディス 
クの作りちについて、詳しくは次のマニュアルをご覧ください。 

0『トラブル解ミ夫ガイド』 

一「大切なデータを保をする（バックアップ)」一 「 IJ カバ U ディスクを作っておく」 



これで、今まで設定したパソコンの状態び保存されました。 

これで、セットアップは完了でず! 
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使いこなす! 



切なデータを 
/ V 失わないために/ 


パソコンを便利に活用するほど、作成したデータなどが消えてしまったとき、と 
ても困ります。日頃か!5定期的にデータのバックアップを行うことが大切です。 


•家族の記念写真を誤って消してしまった！ 
•子供のいたず5でパソコンが動かなくなってしまった 
•ウイルスに感染してしまった！ 


そんな時 
のために 



大切なデータはこまめにバックアップをしましよう！ 


バックアップってなに？- 

バックアップとは無くなると困る大切なデータを、別の場所に 
コピーしてお < ことです。 

バックアップするデータの側 

-写真などの画像 -自分で作った夕章、イラスト、映像 

-住所録 -メール、メールアドレス 

-ご利用環境 etc ... 

ノ くックアップをしておけば、万び一大切なデータび消えてしまつ 
た場合でを元に戻すことびでさるので安です。 



外付ハードディスク 


大切なデータを守ることがでをるのは、お客様ご自身だけです! 
万が一の事態に備えて、化ずバックアップを巧って<ださい。 


ミち；本製品の記憶装置（八ードディスク等）に記憶された内容の消失、破損、変更等については、当社は一切責任を負いません。 
お客様の責任において、日頃から随時バックアップをとられるようお願いいたします。 




D ドライブや 
外付八ードディスク 


どこにバックアップをするの？- 

□ドライブ、外付け八ードディスク、 CD や DVD などのメディ 
アに大切なデータをコピーしてください。 

ノてソコン自体び故障した時のことを考えて、外付けノ V - ドディ 
スクや CD や DVD などのメディアなどにコピーすることを 
お勧めします。 

バックアップした外付け八ードディスクや CD や DVD などの 
メディアは、無くさないように大切に保管してください。 


ミち；外付けの八ードディスクや CD や DVD などのメディアは、ご自身で用意してください 。 USB メモ IJ 


CD/DVD 



どうやってバックアップをするの？- 

日常的にバックアップをするな5 

rFM かんたんバックアップ J ! 

r FM かんたんバックアップ」では、写真‘ メール • メールアド 
レス-文書などのバックアップび簡単にでさます。 


デ—夕 



写真 データ 
を保存 



ワードで文章 
を作成 


エクセルで 
表を作成 



バックアップ 



まるごとノ（ックアップするな6 

r7 イリカバ ijj 

r マイリカバ IJ 」 では、 C ドライブをまるごとコピーして、ご利用 
環境と大切なデータをノ くックアップできます。 



ミち；すべてのデータのバックアップ/復元を保証するちのではありません。 

また、著作権な護された映像 （ デジタル放送の録画番組など）や音楽などはバックアップ/復元でさない場合びあります。 


バックアップについて 

詳しくは次のマニュアルを 
ご覧ください。 


0『トラブル解決ガイド』 

r - 「大切なデ-夕を保をする（パックアップ)」 
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『 55 ! 面で見るマニュアル』 

II 四を 活用しよう./ 

パソコンを使う準備がでさたけれど、操作がわか!5ない。 

そんなとさは、マニュアルで操作方法を探しましょう。 


マこュアルには、冊子マこュアルと電子マこュアル『画面で見るマこュアル』びあります。『画面で見るマこュ 
アル』には、冊子マこュアルに記載されていない情報やヴポート情報などび紹介されています。また、冊子マ 
こュアルのデータも搭載されているので、わからないことを探すには、『画面で見るマこュアル』び便利です。 


r 画面で見るマニュアル』の起動方法 


0 (スタート）一 r すべてのプ□グラム」一 「FMV 
画面で見るマニュアル」の順にクリックします。 


探し方はいろいろ！ ——「検索」、旧次」、 r 索引」、「力 


詳しい使い方は「使い方」 

テゴリ」の4つの方法でわからないことを簡単に調べられます。 



をご覧ください。 


皆 FMV 

画面で見るマニュアル 



はじめての人でち 
まぶ、! ——パソコン 
の基が案作、セキュリティ 
の基礎やバックアップ 
の方法についてアニメー 
シヨンで説明します。 ほ] 


「なるほどパソコン入門」 


「セキュリティ入門」 



i inonfert 

1 ■了 1 

レ， 

1 XIJSMVM *， 

•3.06 仍 • W • 々 ♦ が ■ 

_• •—WIWW •- 

1 i 

N み > こ。 ♦■tiff I 

*- •氣 T. jrvwttA," 

，■た • 

♦ -t •一 • + -«(P - け . r ... さ 

る a . 


1^^，ィ》化〇1»| 一 

» Z けけ kot パ 

の点子思 fr I 


み巧 I 

IE 心… 登扁 

■ ■ 1〇把麻で.度， 

■ •な •■ レ之 - ••© mssm ’一 ■—- 

& T 0 の©巧)-回 け成"'' 


〇〇 


か 


「バックアップをはじめよう!」 

ぃ，■し 



ま： BIBLOLOOXP シリーズをお使いの場合、「なるほどパソコン入門」の r マウス/フラットポイントの練習」の r フラットポイントの練習」はお使いになれません。 
マウスポインタを操作するには、スティックポイントを使います。 







































































































いたい機能 
の準備をしよラ/ 


セットアップが完了した！5、パソコンをお使いの環境にあわせて使いやすく設定したり、 
いろいろな機能を使ってみましよう。目的にあわせて次のマニュアルをご覧ください。 


FMV 取扱ガイド 

お を調節したい 
Mmm の明るさを調節したい 
を増やしたい 
認証を使いたい 




(指紋センサー搭載機種のみ） 

を使いたい 

(ワンセグチューナー搭載機種のみ） 

を使いたい 

( FeliCa ポート搭載機種のみ） 


FMV 

テレビ操作ガイド 

(テレビチューナー搭載機種のみ添付） 


I を見たい 

おぶ U 誦 したい 



FMV 

fl ••••••• 


(>••••••• 

FMV 巧纪ガイド ( 3 ：：:：：：.. 

•こ。本で WB して主な 

mnM 

lim ( ぃ ... 

ESI 

fs.... 

フイント V . 

闘 

画 

Imi 

，レビ o«a 

卜 ^^ 

(oB 

u 

FUllTSU 



その他、パソコンの取扱いなどに関す 
る情漸ホこのマニュアルをご覧くださし、。 




V 


その他、テレビの機能に関する情報は 
このマニュアルをご覧ください。 


ノ 







































I 、 ろいろ 

レ ■を 使っ 


ろいろなソフトウェア 
てみよ弓! 


どのソフトウェアを使えばやってみたいことがでさるのかわか5ない。 
そんなときは、「©メニュー」でソフトウェアを探してみましよう。 


r @ メニュー」を使うと、ソフトウェアを目的に合わせて簡単に探すことびできます。 


r @ メニュー J の起動方法 


© (スタート）一 r すべてのプ□グラム」一 r @ メニュー」一 
r @ メニュー」の順にクリックします。 



— 一 - ' @メニューの R を ヘルプー及ル化-巧じる- 

的でミが X が獅か V _{ g ) _ (7) Q ® ： 



画面は機種や状況により異なります。 


〇 カテゴリを選択します。 

© 表示された目的か5やってみたいことを選択します。 

© 「このソフトを使う」をクリックしてソフトウェアを起動します。 


ソフトウェアに関する 
説明やマニュアルを 
見ることがでさます。 


巧 oint ©(スタート）一 r すべてのプ□グラム」に登録されていないソフトウェアを使う 

「すべてのプ□グラム」に登録されていないソフトウェアもあります。登録されていないソフトウェアを使いた 
いときは、にのソフトを使う」をクリックし、表示される画面の指示に従って操作すると、「すべてのプ□グラム」 
に登録されます。 



































































































^■トイドバー とガジエツト 
J を活用しよラ-心 


サイド バーとは、 「時計」や「カレンダー」などの便利なル道具（ガジェット）を表 
示させておく場所です。ここでは、とても便利な2つのガジェットを紹介します。 



画面は機種や状況により異なります。 


ここか5面をに宜巧でをますブつがファイ -ADSL 


•FMV ランチヤーガジェット 


^AzbyC 山 b ガジェット 


けがぶ棘 


をかが,み * a 


霞 PW 

職 


FMV ででさるいろいろなことを、ここから始めら 
れます。 



- 『FMV 画面で見るマニユ 
アル』で調べたいことや 
「****** (文書番号)」 
などを直接入力し、検 
索でさます。 

ここか5いろいろなソ 
フトウェアを簡単にス 
タートでさます。 


機種によって 「 FMV ランチヤーガジェット」が表示されない場合があります 


インターネット上の AzbyClub か5送られてくる 
便利な情報を表示するガジェットです。 

•7 ジャンルの 
「時事ニュース」 

•便利!お得！ 

「AzbyClub トピック」 

ユーザー登録をして□グイン 
をすると、さらに便利にお使 
いいただけます。 


ノ 



サイドバー/ガジェットについて詳しくは 、ち! 『画面で見るマニュアル』一 r 目次から探す」 
n . パソコンの基本」一 「 Windows の操作」一「サイドバー/ガジェット」をご覧ください。 






























































铺口 I 苗 MA 今までお使いになつていた 
涌ち f 目辛 bW パソコンの設定を移行する場合 


このパソコンには、今までお使いになっていたパソコンの設定や必要なデータの移行をガイドする 「PC 
乗換ガイド」というソフトウェアび用意されています。 

移行でさる主なデータは iu 下の通りです。 


• マイドキュメントやデスクトップ上のファイル 

• Windows ® Internet Explorer ® の設定やデータ 

• Microsoft ® Office Outlook ®、 Microsoft ® Outlook ® Express (お使いになつていたパソコンの 
日 S び Windows Vistali (外）、 Microsoft ® Windows ® メール（お使いになっていたパソコンの OS 
び Windows Vista ) の設定とメールのデータ 

• すべてのユーヴーアカウント 


「 PC 乗換ガイド」をお使いになる上でのま意 


• 今までお使いになっていたパソコンび、次の 0 S の場合のみお使いいただけます。 

- Windows Vista ® Ultimate 
- Windows Vista ® Home Premium 
- Windows Vista ® Home Basic 
- Windows Vista ® Business 
- Microsoft ® Windows ® XP Home Edition 
- Microsoft ® Windows ® XP Professional 
- Microsoft ® Windows ® SOOO Professional 

•「@ メール」の設定やデータは移行できません。 Microsoft ® Outlook ® Express の下書きとゴミ箱 
のデータは移行でさません。 

- 「 PC 乗換ガイド」は、すべてのデータの移行を保証するものではありません。また、著作権保護された 
映像（デジタル放送の録画番組など）や音楽などは移行でさない場合びあります。 

- 「 PC 乗換ガイド」を実行すると、このパソコンに設定した情報やデータに、お使いになっていたパソコン 
の情報び上書さされます。 

• Microsoft ® Windows ® S 日日日 Professional をお使いの方は、インターネットや E メールなどの利 
用環境は移行でさません。 

• 内蔵モデムび搭載されていない機種には、内蔵モデムを使ったインターネットの利用環境は移行できま 
せん。 


「 PC 乗換ガイド」を使う 


「 PC 乗換ガイド」については、 巧 『画面で見るマニュアル』をご覧ください。 

QMH 「 PC 乗換ガイド」 

@ 『画面で見るマニュアル』 

一「目次から探す」一「7.添付ソフトウェアー覧（読み別）」一 rPQRSTJ -「 PC 乗換ガイド」 
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補足 情報 0 


「プ□グラム警告」や「セキユ U ティ警告」 
ウインドウび表示されたら 


ご購入時にインス!-ールされている次の一覧にあるソフトウェアは、ネットワークに接続しても問題ありま 
せん。「プ□グラム警告」や「セキュ U ティ警告」ウィンドウび表示された場合は、表示されたパスと次の一 
覧にあるパスび同じであることを確認の上、「****を許可する」などを選択してください。 

なお、お客様びソフトウてア会社のホームページなどを通じて、不具合の修正や大幅な機能改善などのアップ 
グレードを行うと、ソフトウェアのノ。び自動で変更されて一覧と異なる場合びありますのでごを意ください。 


プ□グラム名 


MyMedia 〔注1〕は吕〕 

C:¥Pro 旨 ram FilesVFujitsuVMyMecliaVMyMecliaVMyMeclia.exe 

FMV ステーション Tool アプリケーション 性。旌吕〕 

C:¥Pro 旨 ram Files ¥ Fujitsu ¥ MyMeclia¥MyMeclia Server TOOL ¥ 
FMVSTTool.exe 

MyMedia Server 链り性吕〕 

C:¥Pro 旨 ram Files ¥ Fujitsu ¥ MyMeclia¥MyMe 出 a Server TOOL ¥ 
MyMediaServer.exe 

MyMediaSe 「 ve 「 Helpe 「〔 3] 〕〔 32 〕 

C:¥Pro 旨 ram Files ¥ Fujitsu ¥ MyMeclia¥MyMeclia Server TOOL ¥ 
MyMecliaServerHelper.exe 

MyMediaServerTool 蛙]〕〔注の 

C:¥Pro 旨 ram Files ¥ Fujitsu ¥ MyMeclia¥MyMeclia Server T 日日 L ¥ 
MyMediaServerTool.exe 

リモコンでインターネット〔ま3〕 

C:¥Pro 旨 ram FilesVFujitsuVRbrowserVRbrowser.exe 

@映像館 Web ページを作る はのは 4〕 

C:¥Pro 旨 ram FilesVFujitsuVNRSVWizardHTML.exe 

@映像館巧ード用 Web ぺージを作る は 2〕 は 4〕 

C:¥Pro 旨 ram FilesVFujitsuVNRSVWizardCHTML.exe 

@映像館 EZweb 用 Web ぺージを作る はの蛙 4 〕 

C:¥Pro 旨 ram FilesVFujitsuVNRSVWizarclEZweb.exe 

@映像館 SoftBank 用 Web ページを作る はリ蛙 4 〕 

C:¥Pro 旨 ram FilesVFujitsuVNRSVWizarclJSkyWeb.exe 

PowerUtility - U モ—卜管理機 旨 含駐の 

C:¥Pro 旨 ram FilesVFujitsuVPowerUtilityVremoteVPUTLRADM.exe 


を1 : BIBLO LOOX P シ U - ズを除く を2 :富±通 WEB MART のカスタムメイドモデルで、「ス U ムソフトウェアセット」を選択した場合を除く 

を3 :リモコン添付の機種 を4 : BIBLO LOOX を除く 


補が 情報®『画面で見るマニュアル』の動作条件 


OS 

Windows Vista ® Home Premium / Windows Vista ® Business 

ソフトウェア 

Windows ® Internet Explorer ® 7 / Adobe ® Flash ® Player 9.0 / Adobe ® Reader ™ 8.1.0 

メモリ 

512 M 日し U 上 

発色数 

中 （16 ビット）し U 上 

解像度 

1024 X 768ピクセルし U 上 

上記の条件を満たさない解像度の場合、「なるほどパソコン入門」はお使いになれません。 

対象機種 

『画面で見るマニュアル』び搭載されている FMV シ U —ズ 

その他 

-初回起動時のみ 、 Windows Vista のユーヴーアカウントび「管理者」に設定されている必要びあります。 

-ご購入時に搭載している日 S でのみ動作保証します。 
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Memo 



(• 製品や各部名荷 i などこのマニュアルでの延び方について） 


このマニュアルでは次のように表記しています。 


製品名称/各部名称 

このマニュアルでの表記 

FMV-DESKPOWER 

FMV 、 DESKP 0 WER 

FMV-TE0 

FMV 、 TE 0 

FMV-BIBL0 

FMV 、 BIBL 0 

Windows Vista® Home Premium 
with Service Pack 1 

Windows または Windows Vista または Windows Vista Home Premium 
または Windows Vista Home Premium with SPl 

Windows Vista® Business 
with Service Pack 1 

Windows または Windows Vista または Windows Vista Business 
または Windows Vista Business with SPl 

Windows® Internet Explorer® 7 

Internet Explorer 

Microsoft® Office PowerPoint® 2007 

PowerPoint 2007 

Norton Internet Security 2008 

Norton Internet Security 

ウイルス バスター 2008 

ウイルスバスター 

i- フィルター® 4 

i - フィルター 

FMV 画面で見るマニュアルVI .4 

画面で見るマニュアル 


( (^商標おょび着作権について^ 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista 、 Aero、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびそ 
の他の国における登録商標または商標です。 

Adobe 、 Authorware 、 Flash 、 Reader および Shockwave は、合衆国およびその他の国における Adobe Systems 
Incorporated の商標または登録商標です。 

© nifty は、ニフティ株式会社の商標です。その他の各製品名は、各社の登録商標または商標です。その他の各製品は、 
各社の著作物です。 


All Rights Reserved , Copyright © FUJITSU LIMITED 2008 


スタートガイド 2 セットアップ編 

B5FJ-7181-02-00 

発行日 2日日8年6月 
発行責任富±通株式会社 

T 105-7123 東京都港区ま新橋トト2ミタ留シティセンター 

Printed in Japan 


♦このマニュアルの 内容は、改善のため事前連絡なしに変更す る ことがあります。 
♦このマニュアル じ記載されたデータの使用に起因す る 第三者の特許権および 
その他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。 

♦無断転載を禁じます。 

参落了、乱下本は、お取り替えいたします。 
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